B 3108 D 


Vereinigt mit dem Radio-Magazin 


Verschluckbare Sender 
helfen der Medizin 


Transistor-Schwebungssummer 
Hochfrequenzfilter und -weichen 
Wiedergabequalität bei stereofoner 
Schallplattenübertragung 


mit Praktikertell und Ingenieurseiten 





2.MAI- PR E25: 
FEIERT 1.40 DM 


1960 


Unser Titelbild: Aus der Magneto- 

phonband-Fertigung der BASF; die Schneide- 

maschine schneidet die beschichtete Folie auf 

wenige hundertstel Millimeter genau in die 
6,25 mm schmalen Tonbänder 








Was halten Sie von den Stopf- 
künsten dieses Junggesellen ? 
Nicht wahr, man möchte ihm am 
liebsten helfen. Aber er hat schon 
entdeckt, worauf es ankommt: 


auf gutes Sehen! Darin verläßt er 
sich auf ZEISS-Gläser. 








Allerdings, wereineBrille braucht, 


slte sie auch tragen - nicht nur MARWITZ 


in der Tasche! Die kraftvoll-männ- 
liche Note einer MAR WITZ- 
Brillenfassung unterstreicht die 
Persönlichkeit: Sie können sich da- 


mit sehen lassen. 


Brillenglaser 












Die Brille vom 
Der erfahrene Fachoptiker verdient Ihr Vertrauen. mm MARWITZ 


Brillenfassungen 


Aus wertvollen Gläsern und einer edlen Fassung fertigt er Ihnen 


eine Brille an, die höchsten Ansprüchen gerecht wird. 
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Hochleistungs-Transistor-Umformer und 


Transistor-Notstrom-Umformer | 


Rlting- Era” 






wartungsfrei —. ..: 
betriebssicher 

ohne Verschleiß 5 
mit hohem Wirkungs ira 


Das ideale Gerät um das Wechselstromnetz aus einer 

















BLESSING ETRA A.C. 


Fabrik elektronischer Apparate 


BEERSE BEI TURNHOUT - BELGIEN 
Telefon : Turnhouf 42663 Fernschreiber: 3417 


AUSGEZEICHNETE 
KLANGWIEDERGABE 


PREIS DM 112.80 
LEDERTASCHE DM 4.35 
BATTERIE DM2.85 


Verkauf nur 
über den Fadyhandel 


SÜDDEUTSCHE WARENHANDELSGES. M.B.H. 
ABTEILUNG ELEKTRONIK 


MUNCHEN 2 - SENDLINGER STR. 23 - TEL. 295677 
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Gleichstromquelle, ohne mech. bewegte Teile, für Licht, | 
Kraft und kommerzielle Zwecke vollwertig zu ersetzen. 





UNIVERSAL-ROHRENVOLTMETER 
V-7A/UK 


FÜR LABOR, FERTIGUNG UND WERKSTATT 


30 Meßbereiche, gedruckte Schaltung 


0...1,5/5/15/50/150/500/1500 Verf _ 
0...1,5/5/15/50/150/500/1500 V= 
0...4/14/40/140/400/1400/4000 Vs, _ 
9, x 1/10/100/1000/10 K/100 K/T MR. 
0...30 kV mit Hochsp. -Tastkopf 
Frequenzgang: 42 Hz...7 MHz (600.2) 
1 kHz...250 MHz mit Hf-Tastkopf 
Eingangswiderstand bei =: 11 M 2, 
Skalenlänge: 110 mm 

Netzteil für 220 V/50 Hz 


Bausatz DM 185.- betriebsfertig DM 249.- 


Sonderzubehör: 30 kV-Tastkopf DM 29.50 
Hf-Tastkopf DM 16.90 


(Preise einschl. Verpackung ob Versandlager ohne Baumappe) 


Soeben erschienen: 
DEUTSCHE BAUMAPPE FÜR V-7A/UK 


Die einzigartige Zusammenfassung von Bauanleitung, Eichvorschrift, 
Bedienungsanleitung, Wartungs- und Reparaturhinweisen. 

Durch die Schritt-für-Schritt-Methode der Beschreibung und iuienaiidhe 
Aufbaukontrollen sicherer Nachbauerfolg auch ohne Selbstbauerfahrung. 


36 Seiten DIN A 4, 23 Abb,, 3 Fotos, 2 Pläne 
Preis einschl. Porto: DM 4.80 
Bestellung durch Einzahlung des Betroges auf Postscheckkonto Frankfurt/Main 1979 60 


CE 
DAYSTROM 
DEEP 5: MB. H 


FRANKFURT/MAIN, FRIEDENSSTR. 8-10, TEL. 21522/25122 








WESTON 


Tragbarer Strom-Spannungs- 
Widerstandsmesser 


30 eingebaute Meßbereiche bis 8A und 4000 V 
für Gleich- und Wechselstrom 


Verlangen Sie bitte Prospekt DE-5 


/ GM 
Frankfurt ER ‚Friedensstraße 8-10 
Telefon 21522/25122 





KURZ UND ULTRAKURZ 


| d Molekulat-Bausteine ar der Deutschen 
n 1960. Zur großen Überraschung der: 
i nen Gerätebausteine in der 
mens und. die Stemag zeigten 
ährend. a SLandnrd Bien tik 
















- en Hoster PR Mai 
1960, Heft 9, Seite:225} vor. 
er. kl einen ‚Recheneinheit 

) ander Btapelte: Ä 





Wetter-Satellit „Tiros I“. Jede der beiden kaum wasserglas- 
großen Kameras des am 1. April gestarteten amerikanischen Wet- 
terbeobachtungs-Satelliten „Tiros I“ enthält einen Vidicon-Bild- 
wandler von 1,77 cm Durchmesser mit Bildspeichervorrichtung. 
Das einzelne Bild wird elektronisch abgetastet und — in Impulse 
verwandelt — auf dem 121,6 m langen Mylar-Magnetband auf- 
gezeichnet. Auf Funkbefehl läuft das Band mit 15,2 m/sec ab und 
übermittelt die Aufzeichnung der Bodenstation. Hier kommt sie 
als Video-Signal an und kann beliebig verarbeitet werden. 
„Tiros I* wiegt 122,5 kg und hat 107 cm Durchmesser. Als Strom- 
quellen dienen 9300 Silizium-Fotozellen („Sonnenbatterien‘ ‘); sie 
laden einen NiCd-Sammler auf. 


Radar-Fernbildübertragung. Die beiden im Auftrag der Bundes- 
anstalt für Flugsicherung von Telefunken auf der Neunkirchner 
Höhe bei Frankfurt a. M. und auf dem Deister bei Hannover er- 
richteten Mittelstrecken-Radargeräte werden über Fernbildüber- 
tragungsstrecken mit den Bezirkskontrollabteilungen auf dem 
Rhein-Main-Flughafen bzw. Langenhagen bei Hannover verbun- 
den. Dank der Videobandbreite von 1MHz geschieht das ohne 
Frequenzband-Kompression; es werden sowohl das Normalbild 
mit festen und eventuell beweglichen Zielen als auch das MTI-Bild 
(mit Festziel-Unterdrückung) übermittelt. 


Japanische Farbfernsehempfänger für die USA. Die japanische 
Firma Hitachi Ltd., Tokio, produziert in Kürze mit RCA-Lizenz 
53- cm-Farbfernsehempfänger für den US-Markt. Sie enthalten 
28 Röhren, 6 Dioden und 1 Silizium-Gleichrichter. Der Importeur 
erklärt, daß der Preis wesentlich unter dem für amerikanische 
Farbfernsehempfänger liegen wird, also unterhalb der 400-Dollar- 
Grenze. 


Buchstabe D wieder fast ganz frei. Bis Kriegsende war der Buch- 
stabe D gänzlich als Rufzeichen für Deutschland reserviert ge- 
wesen; ab 1947 wurden Rufzeichen ab DMZ anderen Staaten zu- 
geteilt. In Genf konnte erreicht werden, daß Rußland und Belgisch- 
Kongo auf ihre D-Serien verzichten, lediglich die Philippinen be- 
halten DUA bis DZZ. Dem Bundesgebiet stehen jetzt DAA bis DSZ 
und der DDR die Serie DTA bis DTZ zur Verfügung. 


Die internationalen Luftfahrtverkehrsgesellschaften haben das 
Verbot des Betriebs von Reiseempfängern und Plattenspielern im 
Flugzeug auch auf Tonbandgeräte ausgedehnt, weil angeblich 
deren Hf-Oszillatoren die Funk- und Navigationsgeräte an Bord 
stören. * Der neue Fernsehsender Heidelberg des Süddeutschen 
Rundfunks wurde von Siemens & Halske geliefert und mit einer 
Richtantenne versehen. Er arbeitet in Kanal 7 mit Senderaus- 
gangsleistungen von 3,5 kW (Bild) und 0,8 kW (Ton). * Die Inter- 
national Civil Aviation Organisation (ICAO) wird bis 1974 als 
Navigationsfunkverfahren das VOR-System {UKW-Bereich} mit 
DME-Zusatz für die Entfernungsbestimmung verbindlich einfüh- 
ren; das englische Decca-Verfahren wurde verworfen. * Im Be- 
reich der OPD Hannover werden zwei UHF-Fernsehsender von 
der Deutschen Bundespost gebaut: in Hannover selbst und bei 
Bokel (südl. von Ülzen). Die Richtfunkzentrale Höbeck wird für 
den Richtfunkverkehr mit Berlin ein neues Betriebsgebäude und 
einen 300 m hohen Antennenträger erhalten. * Im Jahre 1958 führ- 
ten die USA aus dem Bundesgebiet 87 218 Tonbandgeräte im Wert 
von 16,4 Millionen DM ein; im Zeitraum Januar bis November 1959 
(= 11 Monate) wurden 126 674 Geräte im Werte von 185 Mil- 
lionen DM importiert. * Im New Yorker Banken- und Börsen- 
viertel Wall Street errichtete die RCA ein Datenverarbeitungs- 
zentrum für Maklerfirmen usw. 90 Programmierer und zwei Groß- 
rechner werden für die Kontraktfirmen auf Mietbasis jeweils die 
gesamten Geschäftsvorfälle eines Tages binnen 12 Stunden auf- 
bereiten. * Zwischen dem 1. Januar und dem 31. März dieses 
Jahres durften die deutschen Schallplattenhersteller keine den 
BIEM-Rechten unterliegenden Neuaufnahmen herausbringen, nach- 
dem beide Partner sich nicht über die Lizenzerhöhung einigen 
konnten. Zur Zeit besteht ein befristeter Zwischenvertrag. * Der 
Fernsehsender in Neu Delhi {Indien} hat sich bewährt; er über- 
trägt nur Erziehungs- und Lehrprogramme. Die Empfänger wer- 
den den Dörfern und Gemeinden von der Regierung überlassen. 





Das Fotokopieren aus der FUNKSCHAU ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlages gestattet. Sie gilt als erteilt, wenn jedes Fotokopierblatt mit einer 10-Pf-Wert- 
marke versehen wird (von der Inkassostelle für Fotokopiegebühren, Frankfurt/Main, 
Gr. Hirschgraben 17/19, zu beziehen}. — Mit der Einsendung von Beiträgen übertragen 
die Verfasser dem Verlag auch das Recht, die Genehmigung zum Fotokopieren laut 
Rahmenabkommen vom 14. 6. 1958 zu erteilen. 


FUNKSCHAU 1960 / Heft 10 
521 





VALVO 


VHF|UHF 
KANALWÄHLER 


mit Kanalstreifen in gedruckter Schaltungstechnik 





VALVO AT 7635/80 

VHF-Kanalwähler (Standard-Ausführung) 

VALVO AT 7634/80 

VHF-Kanalwähler mit automatischer Frequenzregelung 
VALVO AT 7637/80 

VHF-Kanalwähler mit gespeicherter 


Frequenzfeineinstellung 
VALVO AT 6321/01 
UHF-Kanalwähler 


1105607331 





VALVO GMBH HAMBURG 1 





Größere Batterie-Leistung 
auf kleinerem Raum 





... ein Vorteil für die Transistortechnik! 


Anstelle vieler Einzelzellen eine ein- 
zige kompakte Batterie mit großer 
Leistung — und nur ein Handgriff beim 
Einsetzen der Batterie. 


DAIMON -Energieblocks lösen das 
Problem des Gewichtes, des Raumes 
und der Wirtschaftlichkeit. 


DAIMON-Energieblocks entsprechen 
den internationalen Normen. Ihre be- 
sonderen Eigenschaften machen sie zu 
verläßlichen Stromquellen für Tran- 
sıstorgeräte. 

Eine gute Empfehlung für die nächsten 


Modelle Ihrer Transistorgeräte: 
DAIMON -Energieblocks. 





dıe ucde Meude! 


DAIMON G.m.b.H., Rodenkirchen/Rhein 
Hauptstraße 128, Telefon 301055 
Technische Beratungsabteilung 





Spezialempfänger für Opernstars, die leicht steckenbleiben 


Beiefe an die FUNKSCHAU-Redaktion 


Nachstehend veröffentlichen wir Briefe unserer Leser, bei denen wir 
ein allgemeines Interesse annehmen. Die einzelnen Zuschriften enthalten 
die Meinung des betreffenden Lesers, die mit der der Redaktion nicht 
übereinzustimmen braucht. 


Abschaltbare Aussteuerungs-Anzeigeröhren bei Tonband- 
geräten 
FUNKSCHAU 1960, Heft 5, Briefe an die FUNKSCHAU-Redaktion 


Ich habe mir auf Grund der Leserzuschrift von W., Weickert 
Gedanken über eine abschaltbare Aussteuerungsanzeige-Röhre 
beim Magnetophon 85 gemacht. Dieses Tonbandgerät hat gegen- 
über anderen Fabrikaten die sehr nützliche Eigenschaft, daß im 
eingeschalteten, aber neutralen Zustand — wenn also keine Funk- 
tionstasten gedrückt sind — der Verstärker in Aufnahmestellung 
geschaltet ist. Man hört also jede auf die Eingangsbuchsen ge- 
gebene Spannung im Lautsprecher und kann sie am Magischen 
Auge kontrollieren. Erst beim Druck auf die Aufnahmetaste wird 
der Strom auf den Tonkopf geleitet. Es ist also möglich, das Ein- 
pegeln ohne besondere Schaltmaßnahmen zu bewerkstelligen. 
Erst beim Druck auf die Wiedergabetaste wird der Verstärker für 
die Wiedergabe umgeschaltet. 

Um bei diesem Gerät bei der Wiedergabe das Magische Auge 
außer Betrieb zu setzen, ist es erforderlich, einen Ausschalter in 
die Anodenleitung des Magischen Auges zu legen. Er unterbricht 
bei gedrückter Wiedergabetaste den Strom. Das Magnetophon 85 
hat keine Abschaltung. Um eine solche nachträglich einzufügen, ist 
es lediglich erforderlich, die Anodenleitung zum Magischen Auge 
aufzutrennen und an einen freien, unbeschalteten Kontakt der 
Wiedergabetaste zu legen. Der Einbau eines zusätzlichen Kon- 
taktes ist nicht nötig! Bodo Busch, Hamburg-Wandsbek 


FUNKSCHAU-Röhrenvoltmeter in Schottland nachgebaut 


Im Bild sind zwei Röhrenvoltmeter dargestellt, die in meiner 
Elektronik-Abteilung des Physik Departments gebaut wurden. Das 
Gehäuse des linken Röhrenvoltmeters ist mit Widney-Dorlec- 
Metalleisten als Rahmen hergestellt, das andere wurde aus Weiß- 
blech gefertigt. Die Schaltung des linken Instrumentes entspricht 
ohne Änderung der des FUNKSCHAU-Röhrenvoltmeters. Bei der 
rechten Ausführung wurde lediglich auf Hf-Messungen mit der 





FUNKSCHAU-Röhrenvoltmeter — made in Scotland 
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Tastdiode verzichtet, die übrige Anordnung entspricht ebenfalls 
der des FUNKSCHAU-Röhrenvoltmeters, jedoch wurden die in der 
FUNKSCHAU 1959, Heft7, Seite 157, angegebenen Änderungen 
berücksichtigt. Diese Ausführung wurde innerhalb der letzten acht 
Monate nochmals in zwei Exemplaren nachgebaut. Alle vier Instru- 
mente sind täglich in Betrieb und arbeiten zur besten Zufrieden- 


heit der Benutzer. Ed. Langer, Glasgow, Scotland 


„drop outs“ in Tonbändern — Man sollte beim Zweispur- 
Tonband bleiben 


FUNKSCHAU 1960, Heft 4, Seite 96, und Heft 5, Seite *203 


Die von Dipl.-Ing. Schröder zum Thema „Beschichtungsiehler von 
Tonbändern“ gemachten Bemerkungen kann ich nur unterstreichen. 
Auch ich habe das Problem kürzlich an Hand meßtechnischer Unter- 
suchungen an einer Reihe fabrikneuer Toonbänder verschiedenen 
Fabrikates in- und ausländischer Herkunft studiert. Bei der Regi- 
strierung der beobachteten sehr kurzzeitigen Pegelschwankungen 
ergab sich die Notwendigkeit, Meßgeräte mit exirem geringer 
Rücklaufzeit des anzeigenden Organs zu verwenden. Damit wur- 
den kurzzeitige Abweichungen vom Bezugspegel bis zu —15 dB (!) 
festgestellt, soweit nicht der Pegel bis auf Null zurückging (Band- 
loch). Die Fehlstellen waren bei den meisten Bandtypen auch 
optisch festzustellen. 

Mängel dieser Art können die Qualität von Tonbandaufnahmen 
erheblich vermindern. Insbesondere bei den langsameren Band- 
geschwindigkeiten 4,75 und 9,5 cm’sec kann es vorkommen, daß 
ganze Silben eines gesprochenen oder gesungenen Textes ausfal- 
len. Das hört sich dann so an, als wenn beim Cutten aus dem Band 
zuviel herausgeschnitten worden wäre, oder als ob der Künstler 
sich verschluckt hätte. Ein musikalisch und technisch geschultes 
Gehör nimmt die Fehler ohne weiteres selbst noch bei der Band- 
geschwindigkeit 19 cm/sec wahr. Nach unseren Beobachtungen liegt 
die größte Ausdehnung der Fehlstellen längs zur Bandlaufrichtung, 
weshalb sich Aussetzer nicht nur um so unangenehmer bemerkbar 
machen, je langsamer die Bandgeschwindigkeit ist, sondern auch, 
je mehr Spuren man auf dem Band unterbringt. Man mache einmal 
den Versuch, eine Stereo-Aufnahme mit der Bandgeschwindigkeit 
4,75 im Vierspur-Verfahren auf ein ungleichmäßig beschichtetes 
Band aufzuzeichnen! 

In einem krassen Widerspruch zu den beobachteten Pegelsprün- 
gen stehen die von einigen Tonbandherstellern für maximale 
Empfindlichkeitsschwankungen ihrer Bänder propagierten Daten. 
Es wäre zunächst darauf hinzuweisen, daß diese Daten meist unter 
Ausnutzung der gesamten Bandbreite im Einspurverfahren auf 
hochwertigen Meßmaschinen unter optimalen Bedingungen ermit- 
telt werden, während diese Betriebsweise beim Käufer der Bänder 
selten angewendet wird. 

Über diese Fragen wurde ein Briefwechsel mit namhaften Her- 
stellern von Tonbändern und Tonbandgeräten geführt. Begreif- 
licherweise möchte die tonbandgerätebauende Industrie die Ton- 
bandhersteller für den Mangel verantwortlich machen, indem sie 
eine zu geringe Gleichmäßigkeit der Beschichtung als Ursache an- 
gibt. Umgekehrt möchten die Tonbandhersteller mangelnden und/ 
oder schwankenden Bandzug, verschmutzte Köpfe usw., wie über- 
ap mechanische Fehler an den Geräten als Störungsquelle hin- 
stellen. 

Es bleibt die Tatsache, daß auf demselben Gerät von mehreren 
Tonbändern das eine befriedigend arbeitet, während ein anderes 
versagt — gleichartige mechanische Eigenschaften der verglichenen 
Bänder vorausgesetzt. 

Es wäre zu wünschen, daß zu dieser Frage einmal von berufener 
Seite Stellung genommen wird, zumal das Problem für die Stereo- 
Vierspur-Technik von größter Wichtigkeit ist. 

Ing. K. W. Schwerter, Münster/Westf. 
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DAIMON-Energieblocks 
ein echter Fortschritt 






Miaszzasszizealszteneinogie 


DAIMON-Energieblocks ermöglichen 
einfachere und preiswertere Transistorgeräte. 


DAIMON-Energieblocks sind klein 
und leistungsfähig, geschaffen für 
klangreinenEmpfang,erstaunlichleicht 
und handlich, wirtschaftlich durch hohe 
Dauerleistung; gegen Austritt von 
Elektrolyt gesichert. 


DAIMON -Energieblocks erfordern 
nur 2 Kontakte. Der Wegfall vieler 
Anschlüsse senkt die Geräte-Herstel- 
lungskosten und vermindert die Zahl 
der Störquellen. 

Entwickeln Sie die nächsten Modelle 
Ihrer Transistorgeräte nach Maß} und 
Leistung derDAIMON-Energieblocks! 
Wir informieren und beraten Sie gern. 





dıe Acede Meade! 


DAIMON G.m.b.H. Rodenkirchen/Rhein 
Hauptstraße 128, Telefon 301055 
Technische Beratungsabteilung 
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Hochwertige Kernbleche und wertvolle Arbeitskraft 
werden gespart, wenn schon vor dem Einbringen 
des Kernes festgestellt wird, ob alle Daten der Bau- 
vorschrift entsprechen. 

Das WINDUNGSZAHLMESSGERÄT WZL-181 
Bauart Standard Elektrik Lorenz AG eignet sich zur 
Prüfung beliebiger kernloser Spulen ab 4 mm Loch- 
durchmesser bıs EI 150 auf Wickelsinn, Windungszahl, 
Wicklungswiderstand und Kurzschluß. 


WANDEL u. GOLTERMANN 


Reutlingen/Württ. 





Funktechnische Fachliteratur 


Funktechnik 


7. Teil des Postleitfadens Band 6. Bearbeiter: Dr.-Ing. Karl-Otto 
Schmidt. 970 Seiten, 953 Bilder. Preis in Leinen 58.80 DM. R. v. Decker’s 
Verlag G. Schenck GmbH, Hamburg. 


Dieses Buch wurde im Auftrag des Bundesministers für das 
Post- und Fernmeldewesen als Unterrichtswerk für den mittleren 
fernmeldetechnischen Dienst herausgegeben. Es enthält zunächst 
eine knappe Einführung in die Grundlagen der Funktechnik und 
behandelt Schwingungskreise, Elektronenröhren, Halbleiter, Wel- 
lenausbreitung, Antennen, Modulationsverfahren und Hohlkabel- 
technik. Die Hauptbedeutung des Werkes liegt jedoch in der aus- 
führlichen Besprechung der im Postbetrieb verwendeten funktech- 
nischen Einrichtungen. So erfährt man die wichtigsten Einzelheiten 
über LW-, MW-, KW- und UKW-Sender, Betriebsmeßgeräte und 
Meßverfahren und über die Funkstellen der Deutschen Bundes- 
post. Ein weiteres Kapitel behandelt die Funksende- und Betriebs- 
arten, darunter auch das Funkfernsprechen und die Bildtelegrafie. 
Ferner werden die Technik der beweglichen UKW-Sprechfunk- 
dienste, Funkpeilverfahren und Radargeräte, Frequenzmessungen, 
Feldstärkemessungen und Funküberwachung besprochen. Ein um- 
fangreiches Kapitel ist auch der Funkentstörung gewidmet. 
Schrifttumsverzeichnis, Sachverzeichnis sowie Tabellen mit Ab- 
kürzungen und Schaltzeichen ergänzen das umfangreiche Werk, 
das auch den außerhalb der Post tätigen Fernmeldetechnikern 
manche Anregung bieten wird. Limann 


Feststellung, Ortung und Verfolgung radioaktiver Wolken und 
deren Einfluß auf die Funkortung 


Von Prof. Dr.-Ing. Edgar Rößger und Dipl.-Ing. Hans-Friedrich Fischer. 
Herausgegeben durch das Kultusministerium als Nr. 725 der Forschungs- 
berichte des Landes Nordrhein-Westfalen. 98 Seiten DIN A4 mit 38 Bil- 
dern und 7 Tabellen. Preis kart. 24.50 DM. Westdeutscher Verlag Köln 
und Opladen. 


Im Zeitalter der Atomtechnik läßt sich das Auftreten radio- 
aktiver Wolken nicht vermeiden. Ihre Ortung und die Verfolgung 
ihres Weges sind daher Aufgaben von zunehmender Bedeutung, 
wenn man bedenkt, daß solche Wolken die Radioaktivität der 
Bodenluft erhöhen können und vor allem für das Auftreten radio- 
aktiver Niederschläge und Aerosole (Schwebeteilchen) verantwort- 
lich sind. Der vorliegende Forschungsbericht befaßt sich eingehend 
mit der Entstehung radioaktiver Wolken, den Meßgeräten und 
Meßverfahren zur Messung der Radioaktivität und der Ortung radio- 
aktiver Wolken am Boden und in der freien Atmosphäre. Für den 
Praktiker sind neben der Besprechung der Meßtechnik die hier 
mitgeteilten Meßergebnisse besonders interessant. Auch das letzte 
Kapitel des Forschungsberichtes, das sich mit der Möglichkeit einer 
Beeinflussung der Funkortung durch radioaktive Wolken und den 
hierfür geeigneten Meßverfahren sowie mit der Beeinflussung der 
Wellenausbreitung durch die Ionisation der Luft beschäftigt, dürfte 
das Interesse weiter Fachkreise außerhalb der Kernphysik finden. 
Ein 76 Zitate fassendes Literaturverzeichnis rundet diese bemer- 
kenswerte Veröffentlichung ab. Herbert G. Mende 


Phänomene des musikalischen Hörens 


Von Prof. Dr.-Ing. Fritz Winckel. 160 Seiten mit 89 Bildern. Preis 
14.80 DM. Max Hesses Verlag, Berlin-Halensee. 


Im Zeitalter der hochentwickelten Tonaufnahme- und Wieder- 
gabetechnik sind Elektroakustiker und Künstler mehr denn je auf 
engstes Zusammenarbeiten angewiesen, Daher ist es sehr zu be- 
grüßen, daß das vorliegende Werk eine Brücke zwischen den 
beiderseitigen Arbeitsgebieten bildet, die Elektroakustikern und 
Musikern das gegenseitige Verstehen erleichtern will. 

Der Autor geht auf den Hörvorgang als Sinneswahrnehmung 
ein, die einer vielfachen psychoakustischen Wandlung unterliegt, 
bevor sie den gewünschten Empfindungseindruck hervorruft. Wie 
eng Physik und Musik miteinander verwandt sind, wird dem 
Leser erst bewußt, wenn er z. B. folgende Kapitel durcharbeitei: 
Die Bewertung des Vibratos — Die Zeitkonstante des Tonerken- 
nungsvermögens — Die Unbestimmtheit der Intervallbeziehungen. 
Von besonderem Interesse dürften für den Nur-Techniker die Ab- 
schnitte über Tonstudio-Technik und elektronische Musik sein. 
Dabei erfährt man von manchen merkwürdigen Erscheinungen, 
z. B. von Frequenzkennlinien, die bei den Höhen bewußt in einem 
ganz bestimmten Winkel beschnitten werden und die dennoc 
mehr Obertöne vorgaukeln als ein völlig unbeschnittenes Spek- 
trum. Das Studium dieses Buches, das einiges Einfühlungsver- 
mögen voraussetzt, erweist sich als Gewinn. Kü. 


Wer liefert was? 


Bezugsquellennachweis für den Einkauf, Hamburg 11, Gröninger- 
straße 25 [Asiahaus). 


Die zwölfte, 1960 erschienene Ausgabe dieses Adreßbuches für . 


den Einkäufer ist wieder in bewährter Weise unterteilt in Such- 
wörter und Bezugsquellen. Das Suchwortregister ist in vier ver- 
schiedenen Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch) 
vorhanden, so daß auch im Ausland leicht Lieferanten für ein 
bestimmtes Erzeugnis in Westdeutschland gefunden werden 
können. 
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Transistoren 


Von Heinz G. Roscher, 123 Seiten mit 65 Bildern. Preis broschiert 
6.40 DM. Dr. Arthur Tetzlaff-Verlag, Frankfurt a. M./Berlin-Zehlendorf. 


In diesem flüssig geschriebenen Buch ist auf wenig Raum alles 
gesagt, was der Praktiker vom Transistor wissen sollte. Nach 
einer gedrängten Erläuterung der Transistoreigenschaften beginnt 
der Verfasser mit der Besprechung der verschiedenen Stromver- 
sorgungsmöglichkeiten, um nach diesem Sprung in die Praxis 
näher auf den Halbleitermechanismus und auf die Arten und 
Eigenschaften der Transistoren einzugehen. Es folgen Kapitel 
über die wichtigsten Anwendungen, über die Kenngrößen und den 
Schaltungsaufbau sowie eine Übersicht über Industrieschaltungen. 
Eine Tabelle der deutschen Transistortypen, ein Literaturverzeich- 
nis und einige Erläuterungen beschließen das empfehlenswerte 
Bändchen. hgm 


Kristalloszillatoren 


Band 2 der Elektronischen Reihe. Übersetzt und bearbeitet von Ingenieur 
Eberhard Dachtler. 68 Seiten, 38 Bilder. Preis: kart. 6 DM. Berliner 


Union, Stuttgart. 


Ausgehend vom normalen Röhrenoszillator mit induktiver oder 
kapazitiver Rückkopplung werden die gebräuchlichen Quarzoszil- 
lator-Schaltungen für Grundfrequenzen sowie für harmonische und 
Oberton-Schwingungen behandelt. Weitere Abschnitte befassen 
sich mit dem Wesen des piezoelektrischen Feldes, den Kenndaten 
von Quarzelementen, den Methoden der Halterung und den Ersatz- 
schaltungen. Das Buch dürfte für den Konstrukteur von Meßein- 
richtungen sowie für den KW-Amateur eine gute Hilfe darstellen. 


L-CG-Oszillatoren 


Band 4 der Elektronischen Reihe. Übersetzt und bearbeitet von Ingenieur 
Lothar Harzdorf. 80 Seiten, 39 Bilder. Preis: kart. 6 DM. Berliner Union, 


Stuttgart. 


Diese Schrift gibt als Übersetzung einer amerikanischen Arbeit 
eine kurzformulierte Übersicht über alle mit Schwingkreisen und 
Röhren arbeitenden Frequenz-Generatoren. Zur Einleitung werden 
die allgemeinen Eigenschaften von Schwingkreisen sowie die 
wesentlichen Merkmale von Oszillatorschaltungen, wie Erzeugung 
der Gittervorspannung, Rückkopplung, Ein- und Ausgangswider- 
stände behandelt. Wiederholungsfragen am Schluß eines jeden 
Abschnittes machen die Darstellung für den Selbstunterricht ge- 
eignet. 


Antennen 


Band 5 der Elektronischen Reihe. Aus dem Englischen übersetzt und be- 
arbeitet von Dipl.-Ing. Helmut Lehnich. 80 Seiten, 55 Bilder. Preis kart. 
6 DM. 


Röhrengleichrichter 


Band 6 der Elektronischen Reihe. Aus den Englischen übersetzt und be- 
arbeitet von Dipl.-Ing. Max Oppenländer. 78 Seiten, 31 Bilder. Preis kart. 
6 DM. — Beide Hefte erschienen im Verlag Berliner Union, Stuttgart-S. 


Die beiden Bände stellen Übersetzungen von Büchern des John 
F. Rider-Verlages in New York dar. Der erste behandelt die Physik 
der Antennen, Antennengewinn und Richtwirkung, Langdrahtan- 
tennen, Grundsätze für Speisung und Anpassung sowie Ausfüh- 
rungsformen von Antennen. Den Ausgang bilden die technisch- 
wissenschaftlichen Grundlagen, die ohne viel Mathematik in einer 
verständlichen Form gebracht werden, die sich gut zum Einarbeiten 
für fortgeschrittene Amateure und junge Techniker eignet. Für 
eine weitere Auflage sei angeregt, die frühere Rahmenantenne und 
die daraus hervorgegangenen Ferritantennen zumindest kurz zu 
erwähnen. 

Der Band über Röhrengleichrichter behandelt die physikalischen 
Eigenschaften der Gleichrichter allgemein, sodann Einphasengleich- 
richter, Mehrphasengleichrichter und Schaltungen der Brummfilter. 
Die dann folgenden Tabellen und Nomogramme für den Entwurf 
von Gleichrichterschaltungen und Siebketten stellen zweckmäßige 
Arbeitsunterlagen dar. Die Bände sind sauber gedruckt und mit 
klaren Zeichnungen versehen. 


Elektronische Fernsteuerungen für Flugmodelle 


Sender und Empfänger für 40,68 MHz. Von Ludwig Hildebrand. 88 Sei- 
ten, 56 Bilder. Preis kart. 4,80 DM. Jakob Schneider Verlag, Berlin- 
Tempelhof. 


Fernsteuersender für 40,68 MHz müssen mit Quarzsteuerung be- 
trieben werden. Das Heft bringt daher zunächst die Schaltung eines 
quarzgesteuerten Senders für 40,68 MHz mit Tonmodulation für 
den Selbstbau. Ein Steuerknüppel gestattet dabei Links/Rechts- 
Steuerung sowie Motordrosselung. Vom Bau eines äquivalenten 
Transistorsenders wird wegen verschiedener Schwierigkeiten vor- 
erst noch abgeraten. Den Hauptteil des Heftes bilden dann aus- 
führliche Bauanleitungen für Empfänger. Als Eingangsstufe dient 
vorwiegend ein röhrenbestücktes Pendelaudion, während der Nf- 
Teil fast durchweg mit Transistoren bestückt wird. Daneben finden 
sich jedoch auch Volltransistorempfänger, ferner werden mecha- 
nische Fragen der Rudermaschine behandelt. Ein sehr beherzigens- 
wertes Nachwort warnt die jungen Amateure vor schlechter hand- 
werklicher Arbeitsweise. 
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Sie verlangen Betriebssicherheit - 


wir bieten sie Ihnen mit 


BOSCH 
MP-KONDENSATOREN 


für Nachrichtentechnik - Fernsehtechnik - Elektronik - 
Regel- und Steuertechnik - Meßgerätebau. 


BOSCH MP-Kondensatoren heilen bei Durchschlägen 
selbst und sind unempfindlich gegen kurzzeitige 
Überspannungen. Sie sind kurzschlußsicher und 
praktisch induktionsfrei. Wir liefern BOSCH 
MP-Kondensatoren für Gleichspannung als Klasse 1 
für besonders hohe klimatische Anforderungen und 
als Klasse 2 für normale klimatische Verhältnisse. 





Ausführung Nenn-/Spitzensp. Kapazität 
V j/iz 
m a ee 
MP-Wickel in Al.-Rundbecher mit 160/ 240 1 ...92 
Gewindebolzen zum Befestigen 250/ 375 0,5 ....40 
und Erden. 350/525 0,5 ...32 
Lötösen auf dem Gehäusedeckel 500/750 01 ....20 
750/1125 05 ...8 
Stabform. MP-Wickel in 160/ 240 4 4 
Metallrohr. 250/ 375 DB; 2 
Anschlußdrähte an den 350/ 525 025.,%.2 
Stirnseiten 500/750 0,1 1 
















Verlangen Sie bitte 
unsere technische 
Druckschrift über 
BOSCH 
MP-Kondensatoren 
für Gleichspannung. 





ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART 


Plastischer Klang, 


so naturgetreu, wie Sie ihn aus dem Konzert- 
saal kennen, führt erst zum vollkommenen Mu- 
sikgenuß. Auch zu Haus möchten Sie jeden Sän- 
ger und jedes Instrument greifbar und klar 
heraushören. — Als Musikfreund suchen Sie 
sicher ein Gerät, das einen lebendigen, plasti- 
schen Klang vermittelt. Bitte zaubern Sie sich 
doch selbst das Orchester ins Heim. Es gelingt 
Ihnen mit dem 


Stereo-Verstärker VKS 203 


Einige Daten: 2x 10 W Spitzenleistung @ Fre- 
quenzbereich 10 bis 30000 Hz @ Eingänge für 
Band, Mikrofon, Radio, Phono @ Lautsprecher- 
Ausgänge je 2x49,89,16Q ® Getrennte 
Höhen- und Tiefenregler 


Besonderheiten: Drucktastenwähler @ Ta- 
sten für monophone Wiedergabe und Zimmer- 
lautstärke & Balance-Regler ® Ausgang für 
Stereobandaufnahmen @ Einsteckbare Vorver- 
stärker als Zubehör @ Fernbedienung vorge- 
sehen @ Preis nur DM 498,— 


Informieren Sie sich bitte bei uns über diesen 
formschönen, zukunftssicheren Verstärker 








4--uunmm 


w: HEISER 





Aus dem FUNKSCHAU-Lexikon 


KOMPANDER 


Um die Geräuschspannungen in einem 
Sprach-Übertragungskanal zu vermindern, 
wird neben anderen Maßnahmen der seit 
Jahrzehnten bekannte, 1934 zum ersten Male 
im Fernsprechdienst benutzte Kompander 
verwendet. Der Begriff setzt sich aus Kom- 
pressor (auf der Nf-Sendeseite) und Ex- 
pander (auf der Nf-Empfangsseite) zusam- 
men. Man preßt sendeseitig die Sprach- 
amplituden und dehnt sie auf der Empfangs- 
seite wieder aus. Die Dynamikpressung 
wird durch kräftigeres Verstärken der 
kleinen Sprechspannungen gegenüber den 
größeren Amplituden erreicht. Dadurch ver- 
größert sich bei kleiner Amplitude der Ab- 
stand zum Grundgeräusch, ohne daß der 
Verstärker bei großen Amplituden über- 
steuert wird. Zugleich verschwinden die 
Geräusche in den Gesprächspausen. Beim 
Hintereinanderschalten mehrerer langer 
Strecken mit Kompander klingt die Sprache 
weniger natürlich. Aus diesem Grund wird 
diese Einrichtung, die sich mit Transistoren 
und Dioden heute sehr einfach aufbauen 
läßt, im Funk- und im leitungsgebundenen 
Fernsprechverkehr stets nur ein Hilfsmittel 
bleiben und nur dann benutzt werden, wenn 
andere Maßnahmen (Nebensprechausgleich 
bei Kabeln, Auskreuzen von Freileitungen, 
Leistungserhöhung der Richtfunkstrecken- 
sender, Verwendung größerer Antennen 
oder Diversity-Betrieb) nicht ausreichen. 


TACITRON 


Aus der großen Familie mit „...tron 
wurde in letzter Zeit mehrfach das Tacitron 
genannt, ein mit Xenon gefülltes Thyratron. 
Während beim Thyratron das Gitter nach 
erfolgter Zündung keinen Einfluß mehr auf 
den Entladungsvorgang hat, läßt sich beim 
Tacitron die Gasentladung auch während 
der Zündung noch steuern. Das Gitter ist 
außerordentlich engmaschig, wobei der Ab- 
stand der einzelnen Gitterwindungen von- 
einander kleiner sein muß als die mittlere 
freie Weglänge der Elektronen und Ionen. 
Um eine gute Steuerfähigkeit zu erhalten, 
darf sich die Gasentladung nicht im Gitter- 
Katodenraum, sondern nur im Gitter-An- 
odenraum abspielen. Im Gitter-Katoden- 
raum ist nur eine von der Katode her- 
rührende Elektronenwolke vorhanden. 

Erhöht man die negative Gitterspannung, 
so erlischt die Gasentladung, weil die das 
Gitter umschließende Raumladungsschicht 
größer wird. Man braucht also nicht wie 
beim Thyratron die Anodenspannung unter 
den Wert der Löschspannung abzusenken. 


MIL-SPECIFICATION 


Viele deutsche Fabriken fertigen Bauele- 
mente nach MIL-Vorscriften, so daß der 
Eindruck entstehen kann, es handele sich 
hier um eine (militärische) Abart der VDE- 
Vorschriften. Das stimmt nicht, vielmehr 
sind es nur Lieferungsvorschriften {engl. 
„specification“), ausgegeben von der ameri- 
kanischen Regierung und von dieser auch 
anderen westlichen Staaten zur Verfügung 
gestellt, damit diese ihren Lieferanten die 
gleichen Bedingungen auferlegen können. 
Zwar werden die MIL-Specification vor- 
zugsweise der militärischen Materialbeschaf- 
fung zugrunde gelegt; sie haben jedoch 
einen sehr weiten Anwendungsbereich, der 
durchaus in den zivilen Sektor reicht. 

Das MIL-Vorschriftenwerk ist nicht gleich 
den VDE-Vorschriften gesammelt erhältlich; 
es unterliegt einer ständigen Änderung auf 
Grund der jeweilig neuesten technisch- 
wissenschaftlichen Erkenntnisse. Schließlich 
umfaßt es selbst Arbeitsverfahren, Prüf- 
methoden und Verpackungsvorschriften, so 
daß langfristig gültige Fassungen vieler 
Teile überhaupt nicht existieren können. 
Jedem Auftrag wird vielmehr die jeweils 
gültige MIL-Specification beigefügt; nach 
seiner Abwicklung können wesentliche 
Anderungen eintreten, ohne daß der Liefe- 
rant davon erfährt. 
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FACHZEITSCHRIFT FÜR FUNKTECHNIKER 


Warum kein Jedermann-Funksprechgerät ? 


Die Amerikaner haben es uns vorgemacht, und nun möchten es viele Leute 
auch bei uns haben — das Jedermann-Funksprechgerät, in den USA „Citizens 
Radio“ genannt, etwa mit „Funkgerät für jeden Bürger“ zu übersetzen. Im 
September 1958 genehmigte die amerikanische Bundesnachrichtenbehörde (FCC) 
diesen neuen, jedem amerikanischen Bürger über 18 Jahre, jeder Organisation 
oder Firma offenstehenden Dienst. Es gibt vier Klassen: A: Sprechfunk im Be- 
reich 460,05...466,45 MHz mit maximal 60W (!) Leistung; B: Sprechfunk und 
Steuersignale auf 465 MHz mit maximal 5 W, C: nur Steuersignale aller Art im 
Bereich 26,995...27,255 MHz mit 5 bzw. 20 W Leistung und D: nur Sprechfunk im 
Bereich 26,965...27,255 MHz mit maximal 5 W. 

Weitere Bestimmungen regeln Antennenhöhe und Reichweite (im Bereich D 

über Wasser nicht mehr als rund 17km) sowie die Benutzungsdauer. Die 
Lizenzen für Citizen Radio und speziell für Klasse D sind ganz leicht zu erlangen, 
technische Vorkenntnisse werden nicht verlangt. Zu Anfang dieses Jahres kam es 
zu einer Auseinandersetzung über die Klasse D, weil viele der hier lizenzierten 
60 000 Teilnehmer Unfug trieben; sie erhöhten die Senderleistung, bauten sich 
große Antennen, riefen CQ, rutschten aus dem Band heraus usw. Schließlich ist 
alles sehr einfach; Baukästen für einen Klasse-D-Sender/Empfänger gibt es schon 
für 35 Dollar, und fertige Geräte ab 100 Dollar. 
_ Wir kennen bei uns eine ähnliche großzügige Lizenzvergabe nicht. Wer als 
Privatmann funken will, muß die Prüfung als Kurzwellenamateur ablegen, und 
er beginnt seine Laufbahn daher als guter Fachmann, vertraut mit den einschlä- 
gigen technischen und organisatorischen Bestimmungen und stets ein wenig 
überwacht von den Verbänden und der Deutschen Bundespost. Ausnahmen 
bilden nur die ganz einfach zu erlangenden Genehmigungen für den Betrieb 
etwa der Mikroport-Anlage (36,7 bzw. 37,1 MHz) oder der Handfunksprecher im 
163-MHz-Bereich sowie für einige Spezialfälle wie Schwerhörigen-Anlagen im 
DM-Bereich oder drahtlose Simuitan-Dolmetscher-Anlagen. Das Jedermann- 
Funksprechgerät nach dem Muster des Citizen-Radios jedoch gibt es bei uns 
nicht. Nach Lage der Dinge zeigt die Deutsche Bundespost auch wenig Neigung 
für eine derart großzügige Lizenzvergabe. Ihre Argumente — etwa die Enge 
unseres Landes und Europas überhaupt im Vergleich zur Weite Nordamerikas 
und die vielen Grenzen in unserem Kontinent, die jeweils Hoheitsgebiete frem- 
der Staaten einschließen — sind nicht leicht zu widerlegen. Wenn überhaupt, 
dann müßte die Post wohl auf die Verwendung industriell gefertigter und mit 
Prüfnummern versehener Geräte bestehen, weil diese sich mit einem Minimum 
an Aufwand hinsichtlich Ober- und Nebenwellenunterdrückung, Frequenz- 
konstanz und Leistung überwachen ließen. 

Bei aller Würdigung der besonderen europäischen Verhältnisse möchten wir 
unserer Bundespost trotzdem eine Überprüfung ihrer Haltung empfehlen. Es 
gibt Gründe dafür. So trug man vor einiger Zeit die Bitte an uns heran, dafür zu 
sorgen, daß eine Funksprechverbindung zwischen dem Segelflieger in der Luft 
und der Motorwinde am Boden geschaffen wird. Handelsübliche Funksprech- 
geräte, für die man Spezialgenehmigungen bekommen kann, sind für die Segel- 
flieger zu teuer. Man fragte uns, ob nicht etwa eine Zusammenarbeit zwischen 
Kurzwellenamateuren und den Segelfliegerklubs hergestellt werden kann, wie 
ja auch die Amateure ihren Freunden vom Modellflugsport bei der Herstellung 
von Funkfernsteuergeräten unter die Arme greifen. Natürlich wäre das möglich, 
und viele Ortsverbände des DARC würden gern helfen, aber wie steht es mit 
der Lizenz? Selbst wenn — was wohl selten der Fall ist — der Segelflieger KW- 
Amateur ist, darf er seine Station nicht für den genannten Zweck einsetzen. 
anderenfalls kommt er mit dem Gesetz über den Amateurfunk in Konflikt (Nach- 
richtenübermittlung!) 

Beim Abwägen aller Belange gegeneinander müßte sich nach unserer 
Meinung ein gangbarer Mittelweg finden lassen, der sowohl die Bundespost als 
auch die Benutzer zufriedenstellt. Das Ziel ist der Betrieb von Funksprech- 
geräten über geringe Entfernungen, deren technische Einrichtungen zu erschwing- 
lichen Preisen zu haben sind und wenn möglich selbst gebaut werden dürfen. Ein 
FUNKSCHAU-Mitarbeiter hatte bereits 1957 mit der Entwicklung einer entspre- 
chenden Anlage begonnen; er gab wieder auf, als ihm klar wurde, daß eine 
praktische Verwendung ausgeschlossen ist. Er und die Nachbauer hätten 
schwerlich eine Genehmigung für ihre Segelflugzeug-Funkanlage bekommen. 

K.T. 
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Eine Bestandsaufnahme 


Knappheit bei UHF-Tunern befürchtet 


Im Leitartikel von Heft 16/1959 der FUNK- 
SCHAU wurde UHF als die kommende Auf- 
gabe der Technik bezeichnet. Inzwischen 
sind mehr als acht Monate ins Land ge- 
gangen, und die Entwicklung und ihre Ten- 
denz lassen sich genauer als damals be- 
urteilen. 


Wo stehen wir? 


Die Sender zuerst. Hier laufen zwei Sen- 
derbauprogramme parallel. Die Deutsche 
Bundespost ist dabei, ihre Kette von 29 
UHF-Sendern zu errichten; die Anlagen auf 
dem Feldberg/Ts. und in Berlin-Wannsee 
strahlen bereits, andere werden es in Kürze 
tun. Einer offiziösen Mitteilung der Bundes- 
post zufolge wird diese für das Zweite 
Fernsehprogramm bestimmte Senderkette 
termingerecht Ende 1960 betriebsbereit sein. 
Die Rundfunkanstalten hingegen bauen ge- 
mäßB Plan die Lückenfüllsender. Im Bereich 
des NDR, wo das Sendergebäude des 
200-kW-Senders Bungsberg/Holstein am 
20. April gerichtet wurde, wird durch drei 
neue UHF-Sender die Bevölkerung zu rund 
95 % fernsehversorgt sein. 

Es mehren sich die Anzeichen, daß der 
bittere (politische) Streit zwischen den 
Rundfunkanstalten und der Deutschen Bun- 
despost (Bundesregierung) um Form und 
Gestaltung des Zweiten Fernsehprogramms 
keine Auswirkungen auf den technischen 
Sektor haben wird. Man hört von Verhand- 
lungen zwischen beiden Gruppen über 
gegenseitiges Mitbenutzen von Masten und 
Bauwerken. Gute Senderstandorte, die so- 
wohl optimale Abstrahlungsverhältnisse als 
auch beste Versorgung der Bevölkerungs- 
zentren sichern, sind nicht unbeschränkt zu 
haben. Insofern ist eine Einigung zu be- 
grüßen. 

Die Sendertechnik ist noch im Fluß. Für 
die 10-kW-Endstufen stehen zur Auswahl 
gittergesteuerte Tetroden, u. U. bereits 
durchstimmbar zwischen 470 und 790 MHz, 
und Vierkammer-Klystrons, die bei größe- 
ren Frequenzänderungen zusammen mit 
den Abstimmorganen auszutauschen sind. 
Für Rundstrahlung werden beispielsweise 
in Norddeutschland jetzt 64 Achterfelder 
(16 Ebenen zu je 4 Feldern) montiert. Der 
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Versorgung der Bundesrepublik mit einem UHF- 
Programm, für das 20 Kanäle zur Verfügung 
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stehen ({schraffiert unversorgte Teile) — nach 
Rundfunktechn. Mitteilungen Jahrg. 4, Heft 2, 
Seite 46 


Gewinn ist 40fach, so daß ohne Berück- 
sichtigung der Zuleitungsverluste ein 
10-kW-Sender 400 kW effektive Strahlungs- 
leistung erzeugen könnte. Nun sind aber 
die Übertragungsverluste beträchtlich; das 
F. & G.-Kabel 32/95 dürfte bei einem 250-m- 
Mast etwa 40 % der zugeführten Hf-Lei- 
stung verzehren. Daher werden die Ver- 
suche mit Goubau-Leitungen (Rohde & 
Schwarz) fortgesetzt; hier liegen die Ver- 
luste bei rund 4dB; die Eigenstrahlung 
der Trichter soll ohne Folgen sein. Am gün- 
stigsten wären Hohlleiter, freilich ist diese 
Technik für die hier in Rede stehenden 
Energien wohl noch nicht abgeschlossen. — 
Die Achterfelder können übrigens derart 
gebaut werden, daß sie jeweils für den hal- 
ben Bereich von Band IV/V durchstimmbar 
sind. Eine Kanaländerung etwa von 500 MHz 
auf 700 MHz würde also den Austausch der 
Antennenfelder bedingen. 


Das Dritte Fernsehprogramm 


Schon frühzeitig und ohne Berücsichti- 
gung des politisch-organisatorischen Strei- 
tes um das Zweite Fernsehprogramm sahen 
die Fachleute des Instituts für Rundfunk- 
technik sowohl als auch die der Deutschen 
Bundespost die Möglichkeit, in Band IV/V 
neben den Lückenfüllsendern und dem 
Zweiten Programm noch ein Drittes Pro- 
gramm unterzubringen. H. Eden, H. W. 
Fastert und K. H. Kaltenbeitzer/IRT Ham- 
burg berechneten, daß man mit 16 UHF-Ka- 
nälen im Bundesgebiet rund 94 % der Be- 
völkerung versorgen kann. Bei 20 verfüg- 
baren Kanälen steigt der Versorgungsgrad 
auf 97,8% (Bild); hier bleiben im wesent- 
lichen kleinere Gebiete in Schleswig-Hol- 
stein, im Bayerischen Wald, südöstlich von 
Frankfurt und in Oberbayern ohne UHF- 
Empfang. Man darf — etwas optimistisch — 
wie folgt rechnen: 

20 Kanäle für das Zweite Programm 

16 Kanäle für das Dritte Programm 

4 Kanäle für Lückenfüllsender 


zusammen 40 Kanäle und damit Ausschöp- 
fen des Bandes IV/V, ohne dabei den Be- 
reich von 790 bis 960 MHz anzutasten, der 
de jure noch dem Fernsehen in Region 1 zur 
Verfügung steht, wenn auch gleichzeitig mit 
anderen Diensten. 

Vom Frequenzraum her gesehen also ist 
das Dritte Programm möglich; die dabei 
übrigbleibenden Versorgungslücken werden 
sich durch Umsetzer und vor allem durch 
Fernseh-Drahtfunk ausfüllen lassen; letzte- 
rer wird wegen der eigentümlichen UHF- 
Ausbreitung an Bedeutung gewinnen. 

Zwei Hauptprogramme und ein Teil des 
jetzigen Fernsehprogrammes im UHF-Be- 
reich... das heißt nichts anderes, als daß 
sich der technische Schwerpunkt ab Januar 
1961 langsam auf UHF verlasern wird. 
Diese für den Fachhandel und für die 
Industrie gleichermaßen neue Technik ver- 
dient somit stärkste Aufmerksamkeit! 


Werden UHF-Tuner und UHF-Vorsatz- 
geräte ausreichen? 


Die Jahreswende 1960/61 wird aller Vor- 
aussicht nach eine kritische Zeit sein. Mitten 
in das Hauptgeschäft (Weihnachten} hinein 
fällt der Zeitpunkt, an dem wahrscheinlich 
die ersten UHF-Sender im Bundesgebiet mit 
der Ausstrahlung des Zweiten Programmes 
beginnen werden. Der ohnehin überlastete 
Fachhandel sieht sich dann einer Lawine 
von Aufträgen über den Einbau von UHF- 
Tunern, das Aufstellen von Vorsatzgeräten, 
den Bau von UHF-Antennen und die Er- 
weiterung von Gemeinschaftsantennen auf 
UHF gegenüber. Man vermag sich kaum 
vorzustellen, was sich ereignet, wenn in 
den Zentren Ruhrgebiet und Hamburg mit 
zusammen fast zwei Millionen Fernsehteil- 
nehmern gleichzeitig starke UHF-Sender 
das Zweite Programm ausstrahlen... Die 
Kapazität der Werkstätten wird restlos 
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überfordert sein, und die Hilfestellung der 
Industrie und des Großhandels wird die 
Wartefristen höchstens verkürzen können. 

Wird es genügend UHF-Tuner geben? Zur 
Zeit läuft die Serienherstellung nur bei 
NSF und im Philips-Werk Krefeld; das 
Schaub-Werk Pforzheim veröffentlichte vor 
kurzem eine eigene Konstruktion {vgl. 
FUNKSCHAU 1960, Heft 8, Seite 185). Über 
die Serienherstellung bei anderen Produ- 
zenten ist wenig bekannt, einige im Vorjahr 
bekanntgewordene Konstruktionen sind 
offenbar nicht in die Fertigung genommen 
worden. In beiden genannten Fabriken aber 
traten und treten genügend Schwierigkeiten 
auf, wenn die tadellos funktionierenden 
Labormuster in die Serie gehen. Arbeits- 
kräftemangel und die mühsame Beschaf- 
fung von Meß- und Prüfgeräten sind einige 
der Haupthindernisse für die Großserien- 
fertigung. Die Ultra-Hochfrequenz zwischen 
500 und 800 MHz ist nun einmal keine Klin- 
gelleitung. 

Der Bedarf wird sehr groß werden; im 
Laufe des Jahres 1961 schätzen wir ihn auf 
mindestens 1,5 Millionen Tuner, die sowohl 
zum Einsatz in vorbereitete Fernsehemp- 
fänger als auch zum Einsetzen in die Vor- 
satzgeräte (Konverter) benötigt werden. 
Dazu 1,5 Millionen UHF-Antennen -- sie sind 
nicht allein nur zu produzieren, sondern vor 
allem zu montieren. 

Für die Zukunft erwarten wir von der 
Industrie ganz einfach einsteckbare UHF- 
Tuner, soweit man nicht überhaupt grund- 
sätzlich jedes Fernsehgerät ab Werk damit 
ausrüstet. In zwei Jahren vielleicht darf 
auch auf neue Abstimmeinheiten, kombi- 
niert aus Kanalschalter und UHF-Tuner, 
gehofft werden; sie werden eine organische 
Einheit bilden und wesentlich kleiner als 
die bisherigen beiden neben- oder überein- 
andergesetzten Blöcke sein. Zur Zeit muß 
jeder UHF-Tuner bei Defekt eingeschickt 
werden, se!bst Röhrenwechsel soll vom 
Servicetechniker nicht vorgenommen wer- 
den. Eine Nachfolgetype der PC 86 könnte 
hier wahrscheinlich Wandel schaffen. Ins- 
gesamt gesehen ist die heutige Technologie 
auf UHF noch unbefriedigend; die Rausch- 
zahlen liegen zwischen 15 und 30 KT, {bei 
diesen Angaben Vorsicht — alle Welt be- 
dient sich anderer Meßverfahren!) und da- 
mit hart an der Grenze des Notwendigen; 
in Randgebieten der UHF-Sender wird 
es trotz deren hoher Strahlungsleistung 
Schwierigkeiten geben. Jeder fehlerhafte 
Abgleich eines UHF-Tuners läßt dessen Lei- 
stung sofort erheblich absinken, weil keine 
Reserve bezüglich Rauschzahl vorhanden ist. 

Ein ganz wichtiger Punkt zum Schluß: der 
Antennenbau wird Kummer machen. Hier 
muß auf Verwendung von Koaxialkabel ge- 
drungen werden, bei Bandkabel müßte 
anderenfalls „Wasserschlauch und Schwamm 
zum Abwaschen“ jeweils mitgeliefert wer- 
den, wie es ein Antennenspezialist kürzlich 
formulierte. Auch harrt die Frage nach 
einem preisgünstigen, frequenzstabilen, ge- 
nügend Leistung abgebenden, nicht zu 
teuren und floit lieferbaren Rücksetzer für 
Gemeinschaftsantennen noch der Beantwor- 
tung. Die Bezeichnung „Rücksetzer“ führt 
sich hier ein, weil der UHF-Fernsehsender 
in einen freien Kanal von Band I transpo- 
niert (frequenzmäßig gesehen zurückgesetzt 
wird), d. h. aus einem 500-MHz-Signal wird 
ein 60-MHz-Signal erzeugt. Übrigens ist die 
Finanzierung dieser Rücksetzer bei größe- 
ren Gemeinschaftsantennen eine kleine juri- 
stische Nuß, die es zu knacken gilt; erste 
erregte Auseinandersetzungen zwischen 
Mietern und Hausbesitzern beschäftigen 
u. a. die Abteilungen Teilnehmerberatung 
der Rundfunkanstalten und — vielleicht — 
demnächst die Gerichte. 

Was kann der Handel tun, um die auf ihn 
zukommende Lawine „UHF-Umstellung“ 
abzuwehren? Er muß die Leistungsfähigkeit 
seiner Werkstätten auf das Äußerste stei- 
gern, und er sollte in seinem Kundenkreis 
vom Sommer ab Propaganda für den vor- 
fristigen Einbau von UHF-Tunern machen — 
soweit diese lieferbar sind. Er schafft sich 
zumindest ein Alibi, wenn es ab Januar 1961 
Vorwürfe regnet. K.T. 
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Die Medizin sucht seit Jahrzehnten nach 
Wegen, die Vorgänge im Magen-Darm-Trakt 
gesunder und kranker Menschen zu erken- 
nen. Für die Diagnostik ist eine vorherige 
Bestimmung des pp-Wertes!) der Magen- 
und Darmsäfte wichtig. Sie mußte bis vor 
einiger Zeit allein mit dem Ausheber nach 
Verschlucken eines fingerstarken Schlau- 
ches durch den Patienten geschehen. Diese 
Prozedur ist gefürchtet und wegen physi- 
schen Widerstandes mancher Patienten so- 
gar unmöglich. Nachdem die Entwicklung 
der Transistor- und der Subminiatur-Bau- 
elemente-Technik die Voraussetzungen bot, 
ist an mehreren Stellen der Welt ungefähr 
gleichzeitig mit der Konstruktion von Inte- 
stinalsendern?), auch Endo-Radiosonde?) 
genannt, und den dazu nötigen Empfängern 
und Registriergeräten begonnen worden. 
Die FUNKSCHAU berichtete über dieses 
technisch hochinteressante Gebiet zum 
ersten Male 1957 in Heft 15, Seite 400. Mit 
Hilfe dieser Anlagen ist es möglich, die für 
eine Diagnose oder für Forschungszwecke 
nötigen Angaben über ppy-Wert, Druckände- 
rungen und Temperatur im Körperinnern 
fortlaufend über mehrere Tage hinweg auf- 
zunehmen und drahtlos auf einen Empfän- 
ger zu übertragen. 

Arbeiten auf diesem Gebiet werden u. W. 
durchgeführt von H. G. Nöller (Universi- 
täts-Kinderklinik Heidelberg) in Zusam- 
menarbeit mit Pertrix, von einer For- 
schungsgruppe der Radio Corp. of America 
unter Leitung von V. K. Zmworykin, dem 
amerikanisch/schwedischen Team R. S. Mac 
Kay und B. Jacobson und im Forschungs- 
institut Manfred von Ardenne, Dresden- 
Weißer Hirsch [{M. v. Ardenne, H. Mielke, 
H. Rackmitz, F. Volland und H. B. Sprung). 
Unsere nachfolgenden Ausführungen betref- 
fen vorzugsweise die Entwicklung dieser 
letztgenannten Gruppe. Wir beschränken 
uns dabei auf die Schaltungs- und Aufbau- 
technik der Geräte in der Annahme, daß 
diese den Praktiker mehr interessiert als 
die medizinische Anwendung. 

Im Forschungsinstitut M. von Ardenne, 
Dresden, sind zwei verschiedene Anlagen 
entwickelt und erprobt worden. Eine große 
Anlage dient der fortlaufenden Registrie- 
rung der Meßwerte während des Durchgan- 
ges der Senderkapsel durch den gesamten 
Magen- und Darmtrakt. Sie wird u. a. für 
die Beobachtung der Wirkung von Medika- 
menten und Ernährungsarten bei verschie- 
denem Lebensalter und Gesundheitszustand 
benutzt. Mit dieser Einrichtung lassen sich 
wissenschaftliche Forschungsarbeiten durc- 
führen. Eine kleinere, empfängermäßig we- 
niger aufwendige Anlage dient lediglich der 
unmittelbaren Ablesung von Meßwerten, 
etwa für die laufende Bestimmung des 
py-Wertes, der Sekrete im Bereich des 
Magens und des anschließenden Darmab- 
schnittes. 

Ein von Dr. H. G. Nöller (Kinderklinik 
der Universität Heidelberg} im Vorjahr auf 
der Konferenz über elektronische Medizin 
in Paris erläuterter Intestinalsender hatte 
nur noch die Größe eines Kirschkerns; er 
wurde von ihm während seines Vortrages 
selbst verschluckt {Bild 1 zeigt eine frühere 


1) py: Abkürzung für den Wasserstoffexpo- 
nenten bzw. den negativen dekadischen Loga- 
rithmus der Wasserstoff-Ionenkonzentration, d. 
h. die Stärke sowohl der sauren als auch der all- 
kalischen Reaktion einer Lösung. Die Messung 
des pyjp-Wertes ist bei Untersuchungen im 
menschlichen Magen- und Darm-Trakt von großer 
Wichtigkeit. 

2) Intestinal: aus dem lateinischem intestina = 
Eingeweide bzw. intestinum = innenliegend. 

3) Endo...: aus dem griechischem endon = 
innerhalb, in Zusammensetzung bei Fremdwör- 
tern soviel wie „innen...“ 
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Elektronik 


Verschluckbare Sender helfen der Medizin 


In rapidem Tempo dringt die Elektronik in das Gebiet der klassischen Medizin ein. Ihre 

exakten Meß- und Arbeitsmethoden sind auf dem besten Wege, revolutionierend zu wirken, 

mwie etwa aus den Vorträgen und Demonstrationen auf der II. Internationalen Konferenz 

für medizinische Elektronik in Paris im Vorjahr zu erkennen war. Der nachfolgende Beitrag 

behandelt ein Spezialthema aus der Fülle der angewandten elektronischen Verfahren. Es 

zeigt dem Praktiker, wie die Wissenschaft hier mit durchaus konventionellen Bauelementen 
und einer gut überschaubaren Schaltungstechnik zu neuen Möglichkeiten gelangt. 


Ausführung). Der Sender besteht lediglich 
aus sechs Einzelteilen in einer Plastikhülle 
von 11mm Länge und 6 mm Durchmesser; 
eine winzige Trockenbatterie versorgt ihn 
während dreier Tage mit Strom. Diese 
Sonde arbeitet sowohl mit Frequenz- als 
auch mit Amplitudenmodulation und über- 
mittelt Messungen der Druck-, Temperatur- 
und ppy-Werte. Bemerkenswert ist die Mög- 
Jichkeit, diese Sonde in jedem beliebigen 
Magen- und Darmteil von außen durch 
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Schaltung und Aufbau des Senders 


Prof. v. Ardenne benutzt eine einzige 
Sendertype, die schaltungsmäßig für den 
jeweiligen Zweck (etwa Übermittlung des 
Druckes, der Temperatur oder des py-Wer- 
tes) abgewandelt ist. 

Bild 2 zeigt die Schaltung für die Über- 
mittlung des Druckwertes, Sie besteht aus 
einem auf 1800 kHz [A = 166,6 m) abge- 
stimmten Oszillator mit dem Intermetall- 





Bild 1. Verschluckbarer Kleinstsender nach Dr, H.G. Nöller mit Pertrix-Endo-Radio-Zelle als Stromquelle 
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Ni-Cd-Zelle (12V) 


Bild 2. Schaltung des verschluck- 

baren Intestinalsenders nach Prof. 

von Ardenne zur Übertragung der 
Druckmwerte 


einen Elektromagneten zu fixieren, um be- 
stimmte Stellen während längerer Zeit 
untersuchen zu können. 


Auf der gleichen Veranstaltung berichtete 
B. Jacobson (Karolinska Institut, Stock- 
holm) von seiner neuentwickelten Endo- 
Radiosonde für die Untersuchung von Strah- 
lungen, etwa bei der Röntgen- und Radium- 
therapie. Das meldende Element ist ein 
Foto-Transistor, überzogen mit geringen 
Spuren von thallium-aktiviertem Natrium- 
Jod-Kristall. Hier wird eine Frequenzmodu- 
lation des Senders in Abhängigkeit von der 
Intensität der beobachtenden Strahlung er- 
zeugt. 
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Bild 3. Schnittzeichnung des Intestinalsenders nach der 


Schaltung Bild 2 


Transistor OC 345 in Basisschaltung mit 
induktiver Rückkopplung. Dieser Frequenz- 
ruhewert wird durch den Druck p;; im Ma- 
gen-Darm-Trakt beeinflußt, indem sich die 
Selbstinduktion der Spule L1 ändert — denn 
der Schwingkreis L1/C1 im Kollektorkreis 
bestimmt die Grundfrequenz. Die Spule L1 
ist auf einen Hf-Eisenkern nach DIN 41 287/ 
F 10 mit einer Ringkern-Permeabilität ug = 
12...14 gewickelt; es werden 70 Windungen 
Hf-Litze 5 - 0,05 aufgebracht. Die Rückkopp- 
lungsspule L2 (15 Windungen) wird im 
gleichen Wicklungssinn darüber gewickelt. 
Die gelackten Spulen sind körperlos und 
werden nur durch zwei Scheiben begrenzt; 
beide passen mit leichtem Druck in die 
Kunststoffhülse und sitzen fest. 


Diese Hülse ist in Bild 3 im Schnitt mit 
allen Bauelementen dargestellt; Bild 4 zeigt 
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Elektronik 


oben den gebrauchsiertigen Sender mil 
26 mm Länge und 7 mm Durchmesser, dar- 
unter dessen Röntgenaufnahme mit dem 
anfangs verwendeten Transistor OC 410. 
Zwischen den Spulen L1 und L2 und der 
nach außen abschließenden Ferritscheibe 
mit (neuerdings) aufgekittetem Ferritkern 
liegt eine 1 mm starke Moosgummischicht; 
von ihren Eigenschaften hängt die Genauig- 
keit und Reproduzierbarkeit der Kurve 
pü = f (Af) wesentlich ab. 
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Ni-6d-Knopf- Weitere Mikro- Ferrif- Druckfühler 
akkumulator sauelemente Topfkernspule 
und Schelfung 


Bild 4. Intestinalsender für die Druckmwertüber- 
mittlung; oben: Außenansicht, unten: Röntgen- 
aufnahme mit dem zeitweilig verwendeten 
Transistor OCG 410 


Ein wichtiger Punkt der Senderentwick- 
lung ist die Wahl der Stromversorgung. 
Eine Trockenbatterie bietet den Vorzug 
kleinerer Abmessungen {Bild 5}, während 
der Ni/Cd-Knopfakkumulator größere Span- 
nungskonstanz sichert. Ardenne entschied 
sich für den Kleinstakkumulator, nachdem 
Messungen in seinem Labor die in Bild 6 
dargestellten Entlade-Charakteristiken er- 
gaben. Besondere Vorkehrungen waren 
gegen den Übertritt der KOH-Lösung aus 
dem Akkumulator in die Organe des Pa- 
tienten bei einem etwaigen Undichtwerden 
der Senderhülle zu treffen. Der zur Ver- 
fügung stehende Knopfakkumulator reichte 
bei einer eingestellten Stromentnahme von 
50 uA für 48 Betriebsstunden aus, dabei 
konnte noch im Bereich großer Spannungs- 
konstanz gearbeitet werden. Die geringe 
Stromaufnahme wurde jedoch nicht nur aus 
Gründen der Betriebsdauer des Knopfakku- 
mulators gewählt, sondern auch wegen der 
höheren Temperatur im Sender bei höherer 
Stromaufnahme (höhere Verlustleistung), 
die sich in einer Frequenzänderung aus- 
wirkt und somit das Meßergebnis verfälscht. 

Der Knopfakkumulator hat in seiner 
neueren Ausführung nur noch 6,5 mm Durch- 
messer und enthält je eine Nickel- und Cad- 
mium-Gittermaschenelektrode. Er ist mit 


Bild 5. Für die 
Endo-Radio- 
Sonde nach 

Dr. H. G. Nöller 
entwickelte 

Pertrix Miniatur- 

Trockenbatterien 





250 






0 /n/Mn0z 8Std. tgl. 0,6 mA 
(Trockenbatterie) 
x Ni/Cd Daverentladung 06mA 
(Akkumulator) 
2 5 10 5 h 
t 
Bild 6. Entladekurven von Batterien für Intesti- 
nalsender bei 600 „A Entladestrom (der beschrie- 
bene Sender ist jedoch auf eine Stromentnahme 
von 50 uA eingestellt) 
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Bild 7. Änderung des Überdrucks p,, 
abhängig von der Änderung der 
Schwebungsfrequenz f (aufgenommen 
mit einem Sender gemäß Bild 2, 3 

und 4) 


m... [0 D  eubmume 


8 Transistor 


06 345 
R3 ..., 
es Temperatur- 5 
SR zinflusses hy) ‚Elektrode 





u Anschluß des 
Pu” Meßkopfes 


+ 
Ag Agcı "Elektrode 


Bild 8. Schaltung des verschluckbaren Intestinal- 
senders zur Übermittlung des py-Wertes 


Ni-6d-Zelle (12V) 


seinem negativen Pol in einen geschlitzten 
Ring der Hülle eingeklemmt. Der Bördel- 
rand wird dabei gegen einen äußeren Kon- 
taktrand gepreßt, gut unterstützt durch die 
Gummihülle. Nach den Erfahrungen des 
Dresdner Laboratoriums. läßt sich der 
Knopfakkumulator etwa 12mal aufladen. 

Vor dem Verschluk- 
ken muß der Sender 
auf die Körpertempe- 
ratur der Versuchs- 
person gebracht wer- 
den; die anschließend 
gemessenen Fregquenz- 

änderungen (etwa 
durch die Verlust- 
leistungswärme) über- 
schreiten 25 Hz/h nicht 
(bzw. sie sind geringer 
als 400 Hz über einen 
Tag gemessen). Nach 
Erreichen der Körpertemperatur in einem 
Thermostaten — wobei der Sender be- 
reits schwingt — und etwa einer Stunde 
Vorentladezeit kann die Sender- und Emp- 
fängeranlage geeicht werden. Bild 7 zeigt 
eine charakteristische Druckwert-Eichkurve 
des Senders. Man weiß, daß die Druck- 
schwankungen im menschlichen Darm selten 
mehr als 100 cm Wassersäule ausmachen, 
so daß keine höheren Frequenzänderungen 
als 15 kHz zu erwarten sind. 

In Bild 8 ist die Schaltung und in Bild 9 
eine Schnittzeichnung des Senders für die 
pu-Signalisierung dargestellt. Wegen der 
schnell ablaufenden Wertänderung wird 
hier die direkte py-Messung vorgenommen; 
als Steuergröße dient die Ausgangsspan- 
nung einer Antimonelektrode in Mikrobau- 


Gummihülle 
(gespannt) 


weise. Wie aus der Schaltung zu erkennen 
ist, liegt die Antimonelektrode im Strom- 
kreis des Knopfakkumulators, und seine 
dem pp-Wert entsprechende EMK ändert 
die Teilspannung des Spannungsteilers R 1/ 
R2.Es ergibt sich eine aus dem Transistor- 
verhalten erklärbare Kapazitätsänderung, 
die in die Frequenz des Schwingkreises 
L1/C1 eingeht und damit die Sendefre- 
quenz ändert. 

Nun soll die pH-Messung einen Absolut- 
wert bestimmen, so daß jedes Weglaufen 
der Sendefrequenz aus Temperaturgründen 
zu verhindern ist, Der Widerstand R3 ist 
in bekannter Weise als Gegenkopplungs- 
widerstand geschaltet, er ist für Hochfre- 
quenz mit dem Kondensator C 2 überbrückt. 
Der Wert von R3 ist nach oben dadurch 
begrenzt, daß wegen der niedrigen Betriebs- 
spannung von 1,2 V oberhalb von etwa 
400 @ Pendelschwingungen einsetzen. 

Bild 10 zeigt den prp-Wert als Funktion 
der Änderung A f der Schwebungsfrequenz 
im nachfolgend beschriebenen Empfänger. 
Je py-Einheit liefert der Sender direkt eine 
Frequenzänderung A f = 1500 Hz. Unter Be- 
rücksichtigung gewisser Faktoren, wie 
Dauer der Messung und Frequenzdrift, läßt 
sich eine Meßgenauigkeit von + 0,2 py er- 
reichen. 

Der Sender wird ebenso wie der vorher 
beschriebene Druckwertsender während 
einer Stunde angewärmt, dann folgt die 
Eichung durch eine standardisierte pr-Lö- 
sung von gleicher Temperatur, etwa für den 
py-Wert = 2. 


Große Anlage zur fortlaufenden 
Registrierung 


Die nachfolgend erläuterte Anlage dient 
zur fortlaufenden Aufzeichnung der Sender- 
passage durch den gesamten Magen- und 
Darm-Trakt, wobei gleichzeitig Druckände- 
rungen bzw. pp-Werte und Lageänderun- 
gen erfaßbar sind (Bild 11). 

Die gemäß Blockschaltung {Bild 12) zu- 
sammengesetzte Anlage muß mit der Ver- 
suchsperson in einem elektrisch abge- 
schirmten Raum untergebracht werden, da- 
mit Einstrahlungen durch andere Sender 
sich nicht auswirken. Die Versuchsperson 
bekommt eine in einem hemdartigen Über- 
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Bild 11. Der große Intestinalempfänger nach Prof. von Ardenne mit 


Zmweikanalregistrierung 


Bild 12. Blockschaltung des in Bild 11 gezeigten großen Empfängers & 
Es können gleichzeitig Lageänderungen des verschluckten Senders und 
— je nach dessen Ausführung — Druckänderungen oder der py-Wert 


registriert werden 


EF 80 





EW 50.-150V.0.264 


wurf eingenähte Rahmenantenne überge- 
stülpt. Nun hat der Intestinalsender eine 
gewisse Richtwirkung, so daß die Eingangs- 
spannung am Meßempfänger durchaus von 
der Lage des Senders im Körper abhängt. 
Hier muß durch ein besonders amplituden- 
unabhängiges Impulsstromverfahren dafür 
gesorgt werden, daß die Frequenzwert- 
anzeige innerhalb der Amplitudengrenzen 
1:100 nicht von der Amplitude der Ein- 
gangsspannung beeinflußt wird. Auf diese 
Weise läßt sich der Druck- bzw. py-Wert 
fortlaufend aufzeichnen; auf Lage- und da- 
mit Amplitudenänderungen braucht keine 
Rücksicht genommen zu werden. Anderer- 
seits ließ sich die Lageänderung für weitere 
Einblicke in die Dynamik der Vorgänge im 
Magen- und Darmtrakt benutzen; vorzugs- 
weise im Vergleich zu den Aufzeichnungen 
der beiden anderen Meßwerte können der 
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Forscher und der Arzt neue Erkenntnisse 
sammeln. 

Aus dem Blockschaltbild geht hervor, daß 
als Meßempfänger eine Überlagerungs- 
schaltung mit einem genauen Vergleichs- 
sender dient. Die Frequenz des letzteren 
(fo) wird um etwa 15 kHz tiefer eingestellt 
als die des Intestinalsenders (fj). Wie aus 
den Kurven Bild 7 und 10 hervorgeht, 
nimmt fo mit Zunahme des Druckes bzw. 
des py-Wertes ab; es vermindert sich daher 
auch die vom Hf-Verstärker und Demodu- 
lator abgegebene Schwebungsfrequenz. 
Diese wird im Zf-Verstärker verstärkt und 
zweifach nachbehandelt: 

a) sie speist den Amplitudenanusgleichs- 
regler, den Gleichrichter und den Nf-Ver- 
stärker und steuert dann einen amplituden- 
unabhängigen Frequenzmesser. mit Schrei- 
ber; | 


Bild 13. Schaltung des großen Intestinal- 
ernpfängers gemäß Bild 11 und 12 
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b) sie passiert einen Diodengleichrichter 
mit nachfolgendem Nf£-Verstärker und be- 
treibt einen Lautsprecher für die akustische 
Kontrolle. 


Die Schaltung in Bild 13 zeigt den großen 
Intestinalmeßempfänger gemäß Bild 12. 
Dem Empfänger wird die Spannung der 
hemdartigen Rahmenantenne (20-Windun- 
gen-Litze}) eingegeben und mit einem 
Koaxialkabel aperiodisch der Spule L1 zu- 
geführt. Dem Hf-Übertrager folgt ein Hf- 
Verstärker mit Pentode EF 80; in der Hep- 
tode-Triode ECH 81 wird die Eingangs- 
frequenz auf die Zwischenfrequenz f,= 
450 kHz gebracht und zugleich verstärkt. 
Diode 1 der folgenden Zf-Pentode EBF 80 
liefert eine negative Regelspannung. Diode 2 
dient als Demodulator zur Speisung der 
nachgeschalteten Nf-Stufe mit der Pentode 
EF 80. Der Vergleichsgenerator mit der Tri- 
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Bild 14. Zweikanalregistrierung von Druckände- 

rungen (oben} und Lageänderungen (unten). 

Leiztere sind durch Dünndarmbemwegungen aus- 

gelöst und relativ kräftig; sie haben aber keinen 

Einfluß auf die Anzeige der hier fast völlig 
fehlenden Druckänderung 


ode EC 92 (1750...1950 kHz) ist über 10 pF 
sehr lose eingekoppelt. Stellt man, wie an- 
gegeben, diese Frequenz um 15 kHz tiefer 
als die Frequenz des Intestinalsenders ein, 
so entsteht eine Schwebung, die im Laut- 
sprecher hörbar wird. An die Anode der 
Nf-Pentode EF 80 läßt sich ferner der ampli- 
tuden-unabhängige Frequenzmesser mit 2X 
EF 80 ankoppeln; er zeigt die Schwebungs- 
frequenz an und erlaubt den Frequenz- 
schreiber für py- bzw. Druckregistrierung 
anzuschalten. Ein 10-kHz-Generator mit 
glimmlampen - stabilisierter Anodenspan- 
nung erlaubt die Eichung des Frequenz- 
messers. Die Gesamtanlage wurde auf Re- 
gistrierung von Druckänderungen in einem 
Bereich von 100-cm-Hs0-Säule und von py- 
Werten zwischen 1 und 10 abgeglichen. 


Auswertung der Messungen 


In Bild 14 sind die Meßwerte sowohl für 
Druckänderung und Lageänderung als auch 
Zweikanalregistrierung zu erkennen. Es ist 
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Bild 15. Registrierung des Intestinalsenders im Augenblick des 
Überganges aus der Flexura hepatica in den Querdarm. Vor 
diesem Übergang lösten die Atembemwegungen heftige 





Lageänderungen aus 


offensichtlich gelungen, die Druckwertre- 
gistrierung weitgehend unabhängig von den 
Schwankungen der Empfängereingangs- 
spannung zu halten; man konnte demzu- 
folge die Änderung der Achslage des Sen- 
ders unberücksichtigt lassen. 


Eine besonders interessante Zweikanal- 
registrierung zeigt Bild 15; hier treten einige 
Anzeichen von Gewitterstörungen auf, die 
möglicherweise wegen der nicht vollkom- 
menen Abschirmung von Versuchsperson 
und Gerät nicht ganz verhindert werden 
konnten, ohne daß sie Einfluß auf die Meß- 
genauigkeit oder die Auswertbarkeit der 
Aufzeichnung haben. 


(Nach „Die Technik des verschluckbaren Inte- 
stinalsenders“ von Prof. M. v. Ardenne, Dres- 
den-Weißer Hirsch, Nachrichtentechnik Bd. 9 
(1959), Heft 10, unter Verwendung von Beiträgen 
in Electronic Eng., Bd. 31 (1958, Heft 1} und in 
British Communication & Electr., Bd. 6 (1959), 
Heft 10, Seite 677 sowie von Informationen der 
Akkumulatoren Fabrik AG, Frankfurt a. M.) 


Radio + Elektronik, ein moderner Experimentierkasten 


Vor uns sieht der Kosmos-Experimentier- 
kasten 7A, mit dem wir unsere jüngeren 
Leser bekanntmachen wollen. Dazu gehört 
ein Anleitungsbuch — aber was für eines! 
Es fängt zunächst ganz einfach an mit Er- 
klärungen, was die Germaniumdiode und 
der Transistor für Dinge sind, wie man da- 
mit umzugehen hat, damit sie keinen Scha- 
den nehmen, und dann erfährt man von 
Versuch zu Versuch mehr über die Anwen- 
dungsmöglichkeiten dieser Halbleiter. Wer 
noch nie etwas von Elektronik gehört hat, 
der ist verwundert, wie einfach manche in 
der modernen Technik so kompliziert er- 
scheinende Sache im Prinzip aufzubauen ist. 


Bei den Versuchen werden Kennlinien 
aufgenommen, deren Genauigkeit für den 
Sinn der Experimente vollauf genügt, dann 
werden die Halbleiter als Gleichrichter und 
Verstärker ausprobiert. Man erfährt etwas 
vom elektronischen Schalter und Begrenzer, 
vom Zeitschalter, von Signaleinrichtungen, 
und natürlich fehlt auch nicht der Elektrisier- 
apparat, der statt mit einem Zerhacker mit 
einem Transistor arbeitet. 

Man kann sich ein auf akustische Zeichen 
ansprechendes Warngerät bauen, die ver- 
schiedensten Meßinstrumente im Prinzip 
darstellen und allerhand automatische 
Steuereinrichtungen, wie einen Dämme- 






Starke Lageänderungen beim 
Übergang in den Querdarm 






rungsschalter, einen transi- 
storgesteuerten Feuermelder 
und anderes. 

Natürlich kann auch ein 
richtiger kleiner Transistor- 
Sender aufgebaut werden, wo- 
bei allerdings die Bestim- 
mungen der Deutschen Bun- 
despost über den Betrieb von 
Sendern zu beachten sind. 

Zudembeschriebenen Grund- 
kasten 7A {Bild1) gibt es den 
Ergänzungskasten 7B, der es 
erlaubt, etwas kompliziertere 
Schaltungen aufzubauen. Mit 
beiden Baukästen zusammen 
verfügt man über zwei Tran- 
sistoren und eine Germanium- 
diode, und damit kann man 
schon viel anfangen. 

Konstruktiv ist der Experi- 
mentierkasten recht gründ- 
lich durchdacht. Ein kräftiges 
Preßstoff-Chassis enthält an der vorderen 
pultartig geneigten Fläche zwei Drehkon- 
densatoren, ein Potentiometer und einen 
Netztransformator, dessen Primärseite voll- 
ständig berührungssicher angeordnet ist. 
Auf der Oberseite des Chassis sind Nuten 
vorgesehen. Sämtliche Schaltelemente sind 





Bild 2. Befestigen und Verbinden der 
Schaltelemente 


auf der Unterseite mit federnden Spreizen 
versehen und lassen sich damit in die Nu- 
ten eindrücken (Bild 2). Federnde Polklem- 
men an den Einzelteilen dienen zum ein- 
fachen Verbinden durch Schaltdrähte, ohne 
daß ein Lötkolben notwendig ist, und die 
Verbindungen lassen sich für andere Ver- 
suche leicht wieder lösen. Bild 3 zeigt z. B. 
die in dieser Weise aufgebaute Schaltung 
eines Detektor-Empfängers und zweistu- 
figen Transistorverstärkers. 

Mit diesen Experimentierkästen kann sich 
jeder Schüler und interessierte Laie im 
wahrsten Sinne des Wortes spielend in die 
Radiotechnik und Elektronik einarbeiten. — 
Preis des Grundkastens 7A einschließlich 
des anfangs besprochenen Experimentier- 
buces 88.50DM, des Ergänzungskastens 
7B einschl. Anleitungsbuch 54 DM. Bo. 


Unten: Bild 3. Betriebsfertig aufgebauter Detek- 
torempfänger und zmweistufiger Transistor-Ver- 
stärker (Kosmos-Experimentierkasten Radio + 
Elektronik der Franckh’schen Verlagshandlung, 
Stuttgart) 


Heft 0 /FUNKSCHAU 1960 
532 


m 


Der hier beschriebene Transistor-Schwe- 
bungssummer liefert Frequenzen von etwa 
16 Hz bis 22 kHz innerhalb dreier Bereiche. 
Die Ausgangsspannung ist von O bis 2,7 V 
einstellbar und fällt zwischen 30 Hz und 
22 kHz um nicht mehr als 3dB ab. Der 
Innenwiderstand liegt unter 1009. Um 
möglichst kleine Abmessungen zu erhalten, 
wurde der Schwebungssummer vollständig 
mit Transistoren bestückt. Der Nachbau ist 
dadurch etwas schwieriger und erfordert 
einen Elektronenstrahl-Oszillografen als 
Prüf-Hilfsmittel, da Übersteuerungen viel 
leichter als bei Röhren auftreten können. 
Auch die Eichung des Gerätes läßt sich mit 
einem Oszillografen schnell durchführen. 

Bild 1 zeigt die Blockschaltung eines 
Schwebungssummers. Die von den beiden 
Oszillatoren gelieferten Hf-Spannungen f, 





Bild 1. Blockschaltung eines Schwebungssummers 


und fi werden additiv gemischt und dem 
Modulator zugeführt. Hier entsteht ein Ge- 
misch aus den Trägern f, und fi und den 
beiden Seitenbändern f, + fı und fu -Hı. 
Vom anschließenden Tiefpaß wird nur das 
untere Seitenband durchgelassen. Die NF- 
Spannung kann bereits hier abgenommen 
oder auch noch verstärkt werden. Ist fo 
gleich fıj, so setzt die Schwebung aus. 

Schwebungssummer besitzen einen Nach- 
teil. Die Niederfrequenzschwingung ist die 
Differenz zweier hoher Frequenzen. Deshalb 
wirken sich kleine Schwankungen der hohen 
Frequenzen bei der gebildeten Differenz 
stark aus. Die durch Schwebung gebildete 
Frequenz neigt zum Weglaufen. Ist z. B. der 
Schwebungssummer auf 20 Hz eingestellt 
und einer der auf 80 kHz schwingenden ÖOs- 
zillatoren ändert seine Frequenz infolge 
von Temperatureinflüssen um nur 10 Hz ge- 
genüber dem anderen, so ändert sich die 
eingestellte Frequenz 
von 20 Hz ebenfalls 
um plus oder minus 
10 Hz. 

Man baut deshalb 
beide Oszillatoren mit 
den gleichen Bauele- 
menten auf, damit sich 

Temperatureinflüsse 
möglichst in derselben 
Richtung bewegen und 
sich somit im Diffe- 
renzton ausgleichen. 
Daraus folgt auch, daß 
ein Schwebungssum- 
mer nur bedingt für 
Frequenzen unter 
100 Hz zu gebrauchen 
ist. Im Modell wurde 
deshalb keine Band- 
spreizung für die tie- 
fen Töne vorgesehen. 
Weiter muß der Null- 
punkt vor jeder Mes- 
sung kontrolliert wer- 
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ALFRED GRUÜNEWALD 


Meßtechnik 


Transistor-Schwebungssummer für Tonfrequenz 


Zum Aufnehmen der Frequenzkurven von Nf-Verstärkern und zur Speisung von Wechsel- 
strom-Meßbrücken wird ein Tonfrequenzgenerator benötigt. Da es dabei nicht auf hohe 
Frequenzkonstanz ankommt, reicht für diesen Zweck ein Schwebungssummer aus. Er hat 
den Vorteil, mit einem kleinen Drehkondensator den Tonfrequenzbereich stetig zu über- 
streichen, was z. B. bei einem RC-Generator nicht möglich ist. Die nachstehende Arbeit 

beschreibt einen solchen mit Transistoren aufgebauten Schwebungssummer. 


den. Dies bedingt eine Nachstellmöglichkeit 
für die Frequenz des Festoszillators. 

Eine weitere Schwierigkeit ist der Mit- 
nahme-Effekt. Schwingen beide Oszillatoren 
auf nahezu der gleichen Frequenz und ge- 
langt die Spannung des einen an den 
Schwingkreis des anderen ÖOszillators, so 
versuchen die Oszillatoren sich auf die 
gleiche Frequenz hinzuziehen. Der Schwe- 
bungssummer liefert dann bei tiefen Tönen 
keine sinusförmigen, sondern sägezahn- 
förmige Schwingungen. Diese Mitnahme- 
spannung kann durch induktive oder elek- 
trische Kopplung des einen Schwingkreises 
mit dem anderen entstehen. Da sie sich nie 
ganz vermeiden läßt, muß eine Kompen- 
sationsmöglichkeit vorgesehen werden. Dies 
geschieht durch eine gleich große, um 180° 
gedrehte Spannung. 

Unangenehm sind beim Schwebungssum- 
mer auch die Pfeifstellen bei den höheren 
Frequenzen. Sie rühren daher, daß der Mo- 
dulator auch die Oberwellen der Oszillato- 
ren miteinander moduliert. Deshalb müs- 
sen die Oszillatoren sehr oberwellenarm 
sein, also nur geringe Verzerrungen von 
der Sinusform haben. 


Die Gesamtschaltung (Bild 2) 


Die Öszillatoren. Beide Oszillatoren wur- 


‚den mit je einem Transistor OC 45 bestückt. 


Damit sie in Emitterschaltung unabhängig 
von den Streuungen der einzelnen Tran- 
sistor-Exemplare noch sicher schwingen, be- 
trägt die Grundfrequenz nur etwa 80 kHz. 
Dies bedingt zwar eine relativ große Kapa- 
zitätsvariation des veränderlichen Schwing- 
kreises, die Frequenzkonstanz ist jedoch 
günstiger als bei höheren Frequenzen. 

Die Oszillatoren sind in Meissner-Rück- 
kopplungsschaltung ausgeführt. Da die 
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Amplitudenbegrenzung beim Transistor 
nicht wie bei der Röhre durch den Gitter- 
strom erfolgen kann, mußte ein anderer 
Weg gegangen werden. Die Basisvorspan- 
nung gegenüber dem Pluspotential wurde 
sehr gering gewählt; sie beträgt nur — 0,4 V. 
Ist nun die Eingangsamplitude zu groß, so 
wird der Transistor übersteuert, er arbeitet 
dann im A/B-Betrieb. Der Schwingkreis er- 
hält dadurch weniger Energie, die Aus- 
gangs- und damit auch die Eingangsampli- 
tude fällt. Es stellt sich wieder ein Mittel- 
wert der Hf-Amplitude ein. 

Die Widerstände R4 bzw. R9 bewirken 
eine frequenzunabhängige Gegenkopplung. 
Dadurch hängt der Schwingeinsatz nicht so 
sehr von der Verstärkung des einzelnen 
Transistorexemplares ab. Schwingt der Os- 
zillator nicht an, so müssen die Wider- 
stände R3 bzw. R8 verkleinert werden. 

Parallel zum Schwingkreis des Festoszil- 
lators liegt ein Trimmer G3 zum Einstellen 
des Nullpunktes. Der veränderliche Genera- 
tor wird durch einen handelsüblichen Dreh- 
kondensator C7 mit 3X500 pF abgestimmt. 
Im Bereich 0...5 kHz ist dabei nur eines der 
Systeme mit 500 pF wirksam. Für Frequen- 
zen von 5...15 kHz wird der Schalter S1 ge- 
schlossen. Damit werden die restlichen zwei 
Systeme mit zusammen 1nF und ein Fest- 
kondensator G 8 mit 500 pF dazugeschaltet. 
Im dritten Bereich von 15...22 kHz sind die 
Kontakte S1 und S2 geschlossen und C9 
mit 1,4 nF angeschaltet. 

Um die Handempfindlichkeit zu besei- 
tigen, muß der Rotor des Drehkondensators 
C7 an das Gehäuse und damit an Erde ge- 
legt werden. Deshalb wird der Minuspol 
der Speisespannung und nicht, wie sonst: 
bei Transistorschaltungen oft üblich, der 
Pluspol geerdet. Die Ausgangswicklungen 
L3 und L6 führen Gleichspannung gegen- 
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Bild 2. Gesamtschaltung des Transistor-Schwebungssummers 


253 


über dem Gehäuse. Die Elektrolytkonden- 
satoren C4 und C10 sind unmittelbar mit 
den Oszillatoren zusammenzubauen. Sie 
verhindern, daß sich Hochfrequenzspannung 
über die Stromzuführungen ausbreiten 
kann. 


Die Modulationsstufe. Bild3 zeigt die zum 
besseren Verständnis herausgezeichnete 
Schaltung. Wie bereits erwähnt, müssen die 
Oszillatoren voneinander entkoppelt sein. 
Dies geschieht hier durch eine Brückenschal- 
tung. Der Festoszillator besitzt eine Wick- 
lung L3 mit Mittelanzapfung, an der die 
große Spannung u, steht. Eine kleine Teil- 





Bild 3. Die Brückenschaltung zur additiven 
Mischung und zur Kompensation der Mitnahme- 
spannungen 


spannung u; aus der Wicklung L6 des 
anderen Oszillators wird nun in die von der 
Mittelanzapfung der Wicklung L3 und den 
Widerständen R 13 und R gebildeten Brücke 
eingespeist. Dabei setzt sich R aus den bei- 
den Widerständen R11 und R12 zusam- 
men. Mit dieser Brücke wird die uner- 
wünschte Mitnahmespannung kompensiert. 


Zur Erklärung sei folgendes vorausge- 
setzt!). um sei die im Festoszillator durch 
induktive Kopplung oder sonstige Einflüsse 
gebildete Mitnahmespannung aus dem ver- 
änderlichen Oszillator mit der Spannung uı. 
Der ohmsche Widerstand der Wicklung L3 
sei vernachlässigbar klein, die Wicklung ist 
genau in der Mitte angezapft. Die Spannun- 
gen u, und uı gehören zu den verschiedenen 
Frequenzen f, und fj und müssen daher 
streng auseinandergehalten werden. 


An der Wicklung L3 liegt also außer der 
Nutzspannung u, die Störspannung Ujm:- ZU- 
sätzlich gibt man nun aus der Wicklung L 6 
die Spannung uj in die Brückendiagonale. 
Nun wird mit R11 die Brücke so abge- 
glichen, daß die Mitnahmespannung um an 
L3 durch eine gleich große, aber entgegen- 
gesetzt gerichtete Kompensationsspannung 
uk aufgehoben wird. Dadurch gelangt keine 
Spannung mehr vom ÖOszillator mit der Fre- 
quenz fi zum Oszillator mit der Frequenz 
f,, jedoch liegt eine zur Mischung dienende 
Teilspannung von u; an dem Brückenzweig 
R 12. 


Umgekehrt tritt natürlich auch beim va- 
riablen Oszillator (fj) eine Mitnahmespan- 
nung Ugm von u, auf. Gleichzeitig entsteht 
aber durch die bei der Kompensation von 
Ujm entstandene Brückenunsymmetrie eine 
von u, herrührende Spannung u,x an der 
Wicklung L6. Diese Spannung uosk ist ge- 
rade um 180° gegenüber der Mitnahmespan- 
nung Um phasenverschoben. Damit sich die 
zwei Spannungen im ÖOszillator aufheben, 
muß die Amplitude von uox mit dem Wider- 
stand R5 entsprechend eingestellt werden. 


1) vgl. Lennartz: Schwebungssummer. Radio- 
Praktiker-Bücherei Nr. 78, Seite 24, Franzis- 
Verlag. 
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Die Brücke wird folgendermaßen abge- 
glichen: Ein Oszillograf wird an den Aus- 
gang des Schwebungssummers gelegt, eine 
Frequenz etwa von 30 Hz am Summer ge- 
wählt und davon ein gut erkennbarer Kur- 
vengang auf dem Bildschirm eingestellt. Für 
die Widerstände R5 und R11 werden zu- 
nächst Potentiometer mit etwa je 10 kQ ver- 
wendet. R5 wird auf 10kQ eingestellt. 
Dann wird mit R1i1 eine möglichst sinus- 
förmige Ausgangsspannung am Bildschirm 
einreguliert. Danach wird R5 betätigt, um 
die Schwingung weiter zu verbessern, bis 
die günstigste Kurvenform zustande kommt. 
Die gefundenen Widerstandswerte R5 und 
R11 werden gemessen und dann als Fest- 
widerstände eingebaut. Im Mustergerät er- 
gaben sich als günstigste Werte Ril= 
1,4kQ und R5=6kQ. Sollte sich durch 
Verändern von R5 und R11 die Kurven- 
form nicht verbessern lassen, so ist die 
Wicklung L 6 versuchsweise umzupolen. 


Der kleine am Widerstand R 12 abfal- 
lende Teil der Mischspannung wird nun der 
Basis des ersten Transistors OC72 zuge- 
führt, der in Emitterschaltung betrieben 
wird. Die Basisvorspannung entfällt prak- 
tisch, dadurch kommt die zur Modulation 
nötige Nichtlinearität zustande. Der Tran- 
sistortyp ist nicht kritisch, es können auch 
andere Ausführungen verwendet werden 
(siehe Vergleichsliste). 


Der anschließende Tiefpaß (Bild 2) siebt 
die Tonfrequenz heraus. Sie kann bereits 
am Ausgang I abgenommen werden. Er darf 
jedoch nicht mit Widerstandswerten unter 
50kQ belastet werden. Die Ausgangsspan- 
nung beträgt etwa 100 mV. Die Hf-Rest- 
spannung ist kleiner als 5mV und könnte 
durch ein weiteres Tiefpaßglied noch mehr 
gedämpft werden. Da die Nf-Nutzspannung 
von 0,1 V für die meisten Zwecke nicht aus- 
reicht, wurde noch ein zweistufiger Ver- 
stärker vorgesehen. 


Der Verstärker. Der Nf-Verstärker wurde 
im Modell mit einem Transistor 0C72 
und einem Tekade - Leistungstransistor 
GFT 2006/30 bestückt. Da die untere Grenz- 
frequenz sehr tief, bei etwa 25 Hz, liegen 
soll, konnten keine Übertrager zur Anpas- 
sung der einzelnen Stufen verwendet 
werden. Obwohl Leistung verlorengeht, 
mußten, um den Klirrfaktor klein zu halten, 
die Basisvorwiderstände R15 und R21 ein- 
gebaut werden. Ferner wird die Ausgangs- 
spannung an einem Potentiometer abge- 
griffen, das gleichzeitig der Kollektorwider- 
stand des Leistungstransistors ist. Dies er- 
fordert eine hohe Batteriespannung, sie be- 
trägt 30 V. 


Eine Gegenkopplung bewirkt das Glied 
R25 und C19. Die Kapazitäten C15 und 
C 20 dienen zur Höhenanhebung und schie- 
ben damit die obere Grenzfrequenz bis auf 
20 kHz hinaus. 


Den Frequenzgang der maximalen Aus- 
gangsspannung zeigt Bild 4. Der Pegel be- 
trägt 11 dB absolut oder etwa 2,7 V und fällt 
zwischen 30 Hz und 20 kHz um nicht mehr 
als 3dB ab. Die Störspannung, gebildet aus 
Netzbrumm und Hf-Resten, hat eine Ampli- 
tude von 60 mV. Der Innenwiderstand ist 
kleiner als 100@, und der Ausgang kann 
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Bild 4. Der absolute Ausgangsspannungspegel 
des Transistor-Schwebungssummers 


ohne Verzerrung der Ausgangsamplitude 
mit einem Widerstand bis herab zu 200 0 
belastet werden. 


In das Mustergerät wurde zur Funktions- 
und Nullpunktkontrolle ein kleiner Laut- 
sprecher eingebaut, der direkt an die Aus- 
gangsklemmen geschaltet werden kann. 
Diese Methode ist natürlich nicht sehr 
genau, der Lautsprecher gibt tiefe Töne 
schlecht bzw. gar nicht wieder. Besser wäre 
ein Voltmeter an den Ausgangsklemmen 
oder, falls man nur den Nullpunkt genau 
einstellen will, ein Gleichstrom-Milliampere- 
meter im Kollektorstromkreis des End- 
stufentransistors. 


Das Netzgerät. Der Netztransformator lie- 
fert sekundär eine Spannung von 40 V, Sie 
wird in Einweggleichrichtung mit einem 
kleinen Flachgleichrichter und der nachfol- 
genden Siebkette in die Betriebsspannung 
von 30 V überführt. Die Stromaufnahme be- 
trägt 115 mA, Wer auf geringere Brumm- 
spannung Wert legt, verwendet einen 
Graetz-Gleichrichter und statt des Sieb- 
widerstandes R 26 eine Drossel. Eine Stabi- 
lisierung wurde nicht vorgesehen, jedoch 
könnte eine Zenerdiode Z8 mit 8V Durch- 
bruchsspannung parallel zur Stromversor- 
gung der Oszillatoren geschaltet werden {in 
Bild 2 gestrichelt eingetragen). Der Wider- 
stand R16 müßte dann etwas verkleinert 
werden. Diese Maßnahme würde sicher die 
Frequenzkonstanz des Schwebungssummers 
heben. 


Der mechanische Aufbau 


Das Muster wurde mit zufällig vorhan- 
denem Material aufgebaut und ist deshalb 
nicht unbedingt als vorbildlich anzuspre- 
chen. Das Gehäuse!) ist 210 X 144 X 115 mm 
groß und besitzt eine abnehmbare Front- 
platte. An dieser Frontplatte sind alle Teile 
befestigt. 


Bild 5 zeigt die herausgenommene Front- 
platte von der Rückseite. An einem Blech- 
winkel 1 sind links die beiden Oszillatoren 
befestigt. Sie sind auf zwei 90 x 45 mm 
große Hartpapierstücke 2 und 4 montiert 
und durch eine Blechplatte 3 gegeneinander 
abgeschirmt. Die einzelnen Bauelemente 
sind an eingenietete Lötösen angelötet. 
Beide Oszillatoren sind genau gleich ausge- 
führt. Der Trimmer für die Nullpunktein- 
stellung ist durch eine Bohrung in der Front- 
platte mit dem Schraubenzieher zu er- 
reichen. Auf der anderen Seite des Blech- 
winkels ist der Drehkondensator 11, dar- 
über sind die auf ein 50 X 90 mm großes 
Hartpapierstück 12 montierte Modulations- 
stufe und der Tiefpaß befestigt. Die Be- 
reiche werden mit einem Kellogschalter 5 
umgeschaltet, der unter dem Drehkonden- 
sator angeordnet ist. 


Rechts davon ist in 35mm Abstand 
parallel zur Frontplatte eine 105 X 75 mm 
große Hartpapierplatte 6 angeschraubt. Dar- 
unter befinden sich der Lautsprecher, ein 
Siebkondensator, der Netzschalter und die 
Ausgangsklemmen. Auf dieser Platte sind 
in Bild 5 oben der Netztransformator 9 und 
der andere Siebkondensator 10 zu erkennen. 
Darunter sieht man den Verstärkerteil 7. 
Der Leistungstransistor ist auf einem senk- 
recht stehenden Aluminium-Kühlbleh 8 
angebracht. 

Bild 6 zeigt das fertige Gerät. Die Skala 
hat einen Durchmesser von 75 mm. Darüber 
ist der Lautsprecherschalter und darunter 
ist der Bereichschalter angeordnet. Unter 
dem Lautsprecher sieht man den Netz- 
schalter, den Knopf des Ausgangspotentio- 
meters und die Ausgangsklemmen. 


1) Vgl. FUNKSCHAU 1959, Heft 18, Seite 442 
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Bild 5. Die Rückseite der herausgenommenen Frontplaite des 
Mustergerätes 


Inbetriebnahme und Eichung 


Bei der Inbetriebnahme des Gerätes 
prüft man zuerst, ob die Transistoren die 
richtigen Spannungen erhalten. Dann wird 
Stufe für Stufe auf ihre Funktion geprüft. 
Nachdem der beschriebene Brückenabgleich 
durchgeführt ist, kann das Gerät geeicht 
werden. 


Dies kann auf verschiedene Weise erfol- 
gen und hängt von den vorhandenen Meß- 
geräten ab. Am einfachsten geht es natür- 
lich durch Frequenzvergleich mit einem be- 
reits geeichten Generator und einem Oszil- 
lografen. Die Spannung des Generators 
wird an die Horizontalablenkplatten des 
Oszillografen angeschlossen. An den Verti- 
kalverstärker kommt die Ausgangsspan- 
nung des Schwebungssummers. Erscheint 
auf dem Bildschirm ein Kreis, eine Ellipse 
oder ein Strich, so sind die Frequenzen 
gleich. 


Wickeltabelle 


Tri Siferrit-Schalenkern 23.17 AI 250 
L1 63 Wdg. (1 mH) 0,4 mm CuL 
L2 7 Wodg. 0,4 mm Cul, 
L3 18 Wdg. mit Mittelanzapfung 0,4 mm CuL 


Tr2 Siferrit-Schalenkern 23.17 AI 250 
L4 63 Wdg. (1 mH} 0,4 mm Cul, 
L5 7 Wde. 0,4 mm Cul. 
L6 9 Wädg. 0,4 mm Cul 


Tr3 Kern M 55/20, Dyn.-Blech IV 
primär 2200 Wdg. 0,13 mm CuL 
sekundär 480 Wdg. 0,3 mm CuL 


Dr Siferrit-Schalenkern 14.8 2000 Tr 26 o.L. 
86 Wdg. (42 mH) 0,2 mm CuL 


Vergleichsliste für Transistoren 


Intermetall DOG 400 OC 307 CTP 1140 

Siemens .- TE 75 TF 80/30 

Tekade GFT 45 GFT 32 GFT 2006/30 

Telefunken OC 612 OC 602 OD 603 
spez. 

Valvo OC 45 OC 72 OCG 30 





Bild 7. Lissajous-Figur bei einem Frequenz- 
verhältnis von 3/2 vertikal zu horizontal 
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Ist kein Eichgenera- 
tor vorhanden, so kann 
auch die Netzfrequenz 
als Eichnormal dienen. 
Der Oszillograf wird 
horizontal mit der 


Netzfrequenz abge- 
lenkt. Der Schwe- 
bungssummer über- 


nimmt die Vertikalab- 
lenkung. Wird seine 
Frequenz durchge- 
dreht,” so erscheinen 


bei bestimmten Stel- 
lungen verschlungene 
Wellenbilder, die Lis- 
sajous-Figuren. Er- 
scheint ein Kreis, so 
steht der Schwebungs- 
summer auf50Hz. Aber 





Bild 6. Das Mustergerät von vorn gesehen 


auch andere Frequenzverhältnisse lassen sich 
mit Hilfe der Lissajous-Figuren berech- 
nen!). Man denkt sich dazu eine horizontale 
Linie entlang der oberen und eine vertikale 
Linie entlang der linken Kante des Wellen- 
bildes. Die Frequenzen verhalten sich nun so 
zueinander wie die Schleifen des Bildes, die 
diese Linien in senkrechter und waage- 
rechter Richtung tangieren. In dem in Bild 7 
gezeigten Fall handelt es sich also um ein 
3/2-Verhältnis, die Schwebungssummerfre- 
quenz beträgt dann 3/2 X 50 = 75 Hz. 

Bis zu 500 Hz läßt sich dieses Verfahren 
gut anwenden. Bei höheren Frequenzen geht 
man so vor: Der Schwebungssummer bleibt 
auf dem eben ermittelten Eichpunkt 500 Hz 
stehen. Dann schaltet man den Oszillogra- 
fen auf Netzsynchronisation. Dessen Ablenk- 
frequenz wird nun so eingestellt, daB auf 
dem Bildschirm eine ganze 500-Hz-Schwin- 
gung erscheint. Wird nun der Schwebungs- 
summer auf 1kHz gestellt, so sieht man 
zwei Schwingungen. Damit kann der ge- 
samte erste Bereich in Abständen von 500 Hz 
fertiggeeicht werden. Dann wird die Ab- 
lenkfrequenz auf 1kHz gestellt und bis 
10 kHz geeicht, anschließend bis 22 kHz mit 
einer Ablenkfrequenz von 2 kHz. 


Transistor - Prüfgerät für den 
Ladentisch 


Mit zunehmender Verwendung von Tran- 
sistoren in Empfängern und Verstärkern er- 
gibt sich die Notwendigkeit, ähnlich dem 
Röhrenprüfgerät ein Transistorprüfgerät zu 
benützen, das narrensicher ist und mit dem 
die Prüfungen im Ladengeschäft durch- 
geführt werden können. Genaue zahlen- 
mäßige Angaben darf man von einem sol- 
chen Gerät ebenso wenig wie bei einem 


Röhrenprüfgerät verlangen. Es genügt eine 


1) Vgl. Funktechnische Arbeitsblätter Mv 01 


und Mv 02 





Meßtechnik 


Aussage, ob brauchbar oder unbrauchbar. 
Da die meisten Transistoren in die Schal- 
tung eingelötet und nicht aus einer Steck- 
fassung herauszunehmen sind, bleibt zu 
entscheiden, ob die Prüfung von Tran- 
sistoren in der Werkstatt oder auf dem 
Ladentisch vor den Augen des Kunden er- 
folgen soll. = 

Bei der Transistorprüfung mit einfachen 
Geräten kann es sich nur um die statische 
Untersuchung einfacher Zusammenhänge 
handeln und nicht um dynamische, die allein 
weitgehende Resultate liefern kann. Übli- 
cherweise werden Transistoren in Basis- 
schaltung untersucht und dabei der Zusam- 
menhang zwischen Basis- und Kollektor- 
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L>o Verstärkung 
o öperrsftrom 


© Sperrstrom 
° Verstärkung yp ei 


Schaltung des ein- npn 


fachen, narren- 
sicheren Transistor- 
Prüfgerätes 


strom als Verstärkungsfaktor gemessen. 
Ferner wird der Sperrstrom gemessen, der 
sich zwischen Basis und Kollektor ergibt 
und gewisse Rückschlüsse auf den Zustand 
des Transistors gestattet. 


Bei dem Transistorprüfgerät nach dem 
beigegebenen Schaltbild ist die Verstär- 
kungsmessung dadurch vereinfacht, daß der 
Kollektorstrom so eingestellt wird, daß das 
obere Instrument 1 mA anzeigt; dann gibt 
das untere Instrument den Basisstrom an. 
Da der Kollektorstrom somit stets gleich 
ist, kann die Skala des unteren Instrumen- 
tes in Verstärkungsfaktoren geeicht wer- 
den. Der Widerstand R1 in Reihe mit 
diesem Instrument dient dazu, die Basis- 
spannung so einzustellen, daß der erwähnte 
Kollektorstrom von 1 mA fließt. 

Pontius, J. E.: Technician’s Transistor Checker. 
Radio-Electronics, Oktober 1959, Seite 76 


Voltmeterzusatz zum Mikro- 
amperemeter 


Durch Vorwiderstände zum Mikroampere- 
meter gelangt man zu einem Voltmeter 
hohen Innenwiderstandes. Das gilt haupt- 
sächlich für hohe Spannungsmeßbereiche. 
Bei kleinen Meßbereichen, etwa um ein Volt 
herum, läßt sich etwa der vierzigfache 
Innenwiderstand erreichen, wenn man das- 


Brückenschal- 
tung mit Tran- 
sistoren zur Er- 
zielung hohen 

Innenmwider- 

standes 





selbe Mikroamperemeter in einer Brücken- 
schaltung mit Transistoren verwendet, wie 
sie in jedem neuzeitlichen Röhrenvoltmeter 
zu finden ist. 


Das Schaltbild läßt einen pnp- und einen 
npn-Transistor erkennen; durch ein solches 
komplementäres Transistorpaar wird Tem- 
peraturkompensation erzielt, weil der Tem- 
peraturgang der beiden Transistoren ent- 
gegengesetzt ist. Am Widerstand R3 wird 
der Nullpunkt der Skala des Instrumentes 
eingestellt. Mit dem Vorwiderstand Ri 
kann der gewünschte Meßbereich erzielt 
werden. An seine Stelle können mehrere 
umschaltbare Widerstände treten, so daß 
sich mehrere Meßbereiche ergeben. -dy 

Queen, I.: Meter Sensivity Multiplier. Radio- 
Electronics, September 1959, Seite 53 


Das Qualiscope, ein 
neuartiger Klirrfaktormesser 


Die französische Firma Laboratoire Elec- 
tro-Acoustique brachte das in Bild 1 dar- 
gestellte vielseitig anwendbare Tonfre- 
quenz-Meßgerät Qualiscope EHD 20 heraus. 
Es gestattet folgende Messungen: 


Messung des Klirrfaktors in Prozent 

Spannungsmessungen von 1 mV...300 V 

Pegelmessungen von — 60 dB...+ 50 dB 

Sichtbarmachen von Wechselspannungskurven 
und Lissajou-Figuren 


Das Gerät besteht aus einem stetig von 
20...25 000 Hz durchstimmbaren RC-Netz- 
werk zum Unterdrücken der Grundfrequenz, 
einem Meßverstärker für 20..250 000 Hz, 
einem Instrument mit Skalenteilungen für 
Klirrfaktor-, Spannungs- und Dezibelwerte 
sowie einer eingebauten Oszillografenröhre 
(im Foto in der Mitte oben) zum Beobachten 
von Wechselspannungskurven. 


Das Instrument zeigt nach dem Bedienen 
des Gerätes direkt den Klirrfaktor an. Die 
Elektronenstrahlröhre erlaubt die genaue 
Abstimmung auf die Grundwelle, bei der 
nur noch die Harmonischen im Frequenz- 
gemisch enthalten sind. Diesem Frequenz- 
gemisch kann man dann in der anderen 
Ablenkrichtung wieder die Grundfrequenz 
zusetzen. Man erhält dadurch Lissajou-Fi- 
guren, mit deren Hilfe sich der Anteil und 
die Ordnungszahl der einzelnen Harmo- 
nischen ermitteln lassen. 


Für die Verwendung als Dezibelmeter ist 
das Gerät mit symmetrischem oder unsym- 
metrischem Eingang zu verwenden. Im 
ersten Fall beträgt die Eingangsimpedanz 
infolge des breitbandigen Symmetriertrans- 
formators 20 kQ, als unsymmetrisches De- 
zibelmeter sowie als Millivoltmeter hat das 
Gerät einen Eingangswiderstand von 500 kQ 
parallel zu einer Kapazität von 70 pF. Es ist 
in dieser Schaltung für Tonfrequenzmes- 
sungen bis zu 250 kHz brauchbar, während 
bei symmetrischem Eingang ein Frequenz- 
band von 20...20 000 Hz durchgelassen wird. 





Bild 1. Klirrfaktormesser EHD 20 der französi- 
schen Firma LEA 
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Einen vollständigen Tonfrequenzmeß- 
platz, der allen Anforderungen für die Ent- 
wicklung und Überprüfung von Nf-Verstär- 
kern, Tonbandgeräten usw. genügt, erhält 
man, wenn man das beschriebene Gerät 
durch einen Tonfrequenzgenerator Typ 
GMW 20 der gleichen Firma ergänzt. Dieser 
Generator {Bild 2} überstreicht in vier Be- 
reichen das Frequenzgebiet von 20...200 000 
Hz. Der Klirrfaktor der abgegebenen Span- 
nung ist im Gebiet von 20...20 000 Hz kleiner 
als 10°, die Ausgangsspannung läßt sich in 
acht Stufen zu 10 dB und elf Stufen zu 1 dB 
einstellen und an einem eingebauten Meß- 
instrument überwachen. Die Gesamtvaria- 
tion beträgt —60 dB... + 30 dB, wobei als 
odB der international übliche Pegel von 
0,775 V gilt. ’ 

Hersteller: Laboratoire Electro - Acoustique, 
Frankreich, 5, Rue Jules Parent, Rueil Malmai- 
son (S.-&-O.) 


Universalgenerator 
für alle Frequenzbereiche 


Ebenso wie der Multivibrator gibt auch 
der Sperrschwinger ein Frequenzgemisch 
ab, das einem durchgehenden Frequenz- 
spektrum vom Langwellenbereich bis zu den 
Fernsehfrequenzen entspricht und nach 
oben durch die Schaltkapazitäten begrenzt 
wird. Durch die Anordnung nach dem bei- 
gegebenen Schaltbild werden aus dem Fre- 
quenzgemisch, das der mit der Triode 6 C4 


Ch 


6BQ7-A 





2kK2 P X D 
Schaltung eines IOnF = 
Sperrschwingers < 
als universelle Fre- 
quenzquelle 


(EC 92) bestückte Sperrschwinger hervor- 
bringt, mit Hilfe durchstimmbarer Kreise 
bestimmte Frequenzen hervorgehoben. Sie 
können am Katodenwiderstand des in An- 
odenbasisschaltung arbeitenden linken 
Triodensystem der Röhre 6 BQ 7-A (ECC 85) 
abgenommen werden. Die Einrichtung ent- 
spricht damit fast einem stetig abstimm- 
baren Prüfsender. Die eingezeichneten fünf 
Spulen sollen nur als Beispiel dienen, wie 
in Verbindung mit dem Schalter eine belie- 
bige Zahl von Frequenzbereichen einschalt- 
bar ist. Liegt die Frequenz des Sperrschwin- 
gers im Hörbereich, so sind die hervor- 
gebrachten Schwingungen mit dem entspre- 
chenden Ton moduliert. Beim Fernsehemp- 


Bild 2. Nf-Generator für 20 Hz...20 000 kHz 


fänger bringen sie ein Muster waagerechter 
Balken hervor und liefern zugleich auch 
einen Ton. 

Als Spulen für den Sperrschwinger kön- 
nen die Wicklungen eines Heiztransfor- 
mators dienen. Während die 6,3-V-Heiz- 
wicklung mit der Katode der 6C4 verbunden 
ist, liegt die Netzwicklung zwischen Anode 
und Gitterkondensator. Sollte die Anord- 
nung nicht sogleich schwingen, so ist eine 
der Spulen umzupolen. -dy 

Shippee, W. R.: Simple Signal Generator. 
Radio-Electronics, November 1959 


Verlustfaktor-Meßbrücke 
für Kondensatoren 


Die Firma Rohde & Schwarz, München, 
hat für Laboratorien und Materialprüf-In- 
stitute eine Verlustfaktor-Meßbrüce Typ 
VKB zum Messen der Verlustfaktoren und 
Kapazitäten beliebiger Kondensatoren ent- 
wickelt und herausgebracht. Die Brücke ar- 
beitet nach dem Schering-Prinzip und ist 
für einen Meßbereich von 10pF bis 1yuF 
ausgelegt. Dabei können Verlustfaktoren 
(tan ö) von 5 X 10° bis 3500 X 10”! bei Fre- 
quenzen von 50 Hz bis 300 kHz gemessen 
werden. 

Zum Betrieb der Brücke gehört eine Meß- 
spannungsquelle mit maximal 40V bei 
einem Innenwiderstand > 6000. Hierfür 
wird der RC-Generator Typ SRM (30 Hz bis 
300 kHz} empfohlen. Ferner ist ein abstimm- 

barer Anzeigeverstärker Typ 
UBM erforderlich. Er besitzt 
eine Anzeigeempfindlichkeit 
von 10 uV, logarithmische 
Spannungsanzeige und ist für 
Frequenzen von 50 Hz bis 

300 kHz abstimmbar. 
Die Meßspannung wird der 
Brücke über einen geschirm- 
ten Übertrager zugeführt. Da- 
& durch ist die Nulleinstellung 
unabhängig von den Erdungs- 
verhältnissen der Spannungs- 
quelle, ferner ist auch die 
Kapazität des Meßobjektes 
gegen Erde ohne Einfluß auf 
die Messung. Der Nullabgleich 
erfolgt durch Betätigen zweier 
Drehkondensatoren, von denen der eine in 
Kapazitäten, der andere in Verlustfaktoren 
geeicht ist. Der Meßgegenstand wird zwi- 
schen zwei abgeschirmte, mit Steckern ver- 
sehene Meßkabel geschaltet. Bei der Be- 
reichsumscäaltung wird das Brückenver- 
hältnis umgeschaltet und gleichzeitig der 
für den jeweiligen Bereich besonders be- 
messene Übertrager an den Eingang gelegt. 
Die Bedienungsknöpfe auf der Frontplatte 
sind so angeordnet und beschriftet, dab 
auch angelernte Kräfte die Brücke bedienen 
und Reihenmessungen durchführen können. 


Das Hauptaufgabengebiet liegt bei der 
Untersuchung von festen und flüssigen Iso- 
lierstoffen. Durch Aufnehmen des Frequenz- 
und Temperaturganges lassen sich wichtige 
Schlüsse auf den Gefügeaufbau des unter- 
suchten Stoffes ziehen. Oft stellt auch die 
Verlustfaktormessung das einfachste Ver- 
fahren dar, um bestimmte elektrische und 
mechanische Eigenschaften bei der Fabri- 
kation von Chemikalien und Werkstoffen 
zu überwachen. — An Zusatzgeräten für die 
Brücke sind zu haben: 

Ein Schutzring-Kondensator mit geschlif- 
fenen Stahlelektroden zum Messen von 
Platten und Folien, zwei Flüssigkeits-Meß- 
gefäße zum Messen der Dielektrizitätskon- 
stante und des Verlustfaktors von Isolier- 
ölen und Vergußmassen sowie einen Draht- 
meßzusatz nach DIN 46 453. 
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Hochfrequenz-Filter und -Weichen für Antennenanlagen 
Von Sigismund Radike 


Nachstehend bringen wir den zweiten Teil dieser in Heft 6, 
Seite 137, begonnenen Aufsatzreihe. Zunächst beenden wir den 
Abschnitt 7.2 über Vierpol-Grundschaltungen, um uns anschließend 
den Bestimmungsgleichungen des Vierpols zuzumenden. Die An- 
leitungen zur Berechnung eines Tief- und eines Hochpasses 
dürften größerem Interesse begegnen. 


Fortsetzung aus Heft 6, Seite 140 


Zu 2. cos —= 0 bedeutet sin -. = +1 
h nn un ER 
ZW. 5 Fur TEE DENT IER HER 
Wenn jedoch sin £ = 1 ist, dann muß nach Gleichung (28 b) 
a ; 
cosh — = ER (30) 
2 4 


sein; bzw. der Wert «a (Wellendämpfungsmaß) muß sein: 


a=2arcosh je: (30a) 
4 


In diesem Bereich ist also eine Dämpfung vorhanden. Sie 
Ara “3 
ist abhängig von dem Funktionsverlauf von u und von 


der Anzahl der Kettenglieder, wie wir später noch sehen 
werden. Die Phasenverdrehung f in diesem Sperrbereich ist 
konstant gleich n bzw. ungradzahligen Vielfachen von n. 

Die Gleichungen 29 und 30 geben zwei den beschriebenen 
Vierpol besonders charakterisierende Beziehungen wieder 
und sind deshalb besonders wichtig. 


8. Bestimmungsgleichungen des Vierpols 


Nunmehr sind wir in die Lage versetzt, die Bestimmungs- 
gleichungen für einen Vierpol nach Bild 2 festzulegen. 


8.1 Der Tiefpaß 


Wir wählen als einfaches Beispiel den sogenannten Tief- 
paß oder das Drosselkettenglied (Bild 3}. Darin ist I, =jwoC 
und 37 = joL, also: 


1 oLC 2 LC 
ES Se m 
= — 02; Q = bezogene Frequenz 
1 
#943 a 
L E En wg 
2 2 
un 0 m 
ı 
I 
2 “ 
Bild 3. Tiefpaß in Bild 4. Durchlaßbereich eines 
T-Schaltung Tiefpasses 


Wie wir bereits festgestellt hatten, liegt der Durchlaßbereich 
zwischen 











1 1 
er ea U. 7 Qu 3 =-1 
1 © LC 
d.h. — 37 =0=- gibt w = 
4 4 
1 @® LC 2 
und — ı= -1=- ibt = (31 


@. wollen wir als Grenzkreisfrequenz bezeichnen. 
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Der schraffierte Bereich in Bild 4 zeigt den Durchlaßbereich. 
Alle Frequenzen von w = 0 bis = w, werden dämpfungslos 
durchgelassen, alle weiteren erfahren eine Dämpfung. Im 
Sperrbereichh »& > wo Ist: 














cosh al 2. =w yIE_o og 
2 4 4 2 Wo 
(32) 
Der Wellenwiderstand % war nach Gleichung 22: 
R= 3 /: R2 Da 3 
Da 4 
Das ergibt im Durchlaßbereich: 
u &/ıro 3: je _ VE 
CE Bu Er ne Ba Er Br: 
(33) 
Bit = 1/3 / 
w=w ee VE et 
s Da 


1 
Im Sperrbereich wird re Da°3: <-1 (Bild 3), also 
wird ® bis zu ®__ imaginär. 


Aus den Gleichungen 31 und 33 leiten sich nun die Bemes- 
sungsformeln des Tiefpasses ab. Im allgemeinen sind die 
Grenzkreisfrequenz w, und der Wellenwiderstand ® , = o 


gegeben: 
Also: 





4 L 
LU = ae PFomo 
2: _ = = 4 
Er WW o=o eo 
C= : (34) 
Bo=o en 
2: _ 
ae Ha En 7 — we 
Ö Di j 
oa=o '®% 
2; ,— 
ze) (35) 
@&o 


%® [Ohm]; L [Henry]; C [Farad]; o [Hz] 


8.2 Berechnung eines Tiefpasses 


Es ist ein Tiefpaß nach Bild 3 zu berechnen, dessen Grenz- 
frequenz bei 150 MHz liegt, dessen Wellenwiderstand ® = 
ZE = Z4a”=609 beträgt, und der bei 170 MHz bereits eine 
Dämpfung von > 20 dB hat. 


2:60 _ 
A L 
L= ae: 12,72 - 10”° ze 0,13 KHZ == 0,065 uH 


2° «1,5 : 108 — 
a 5 


2 


De  — SHINE FNDE 
22.607 15:18 °— 
CG= 35 pF 
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Dämpfungsverlauf: 
a 10) 2n-f f 
ch u er mez a 1Nn 8,7 dB 
2 Do Zn fo fo 
Dämpfungsverlauf des Tiefpasses 
a © 
FIMHzZ] coh— aIN] o[dBl 2a 2 3a 3a 
150 1 D 0 0 0 0 0 0 
155 1,031 0,245 0,490 4,26 0,98 8,52 147 12,8 
160 1,066 0,361 0722 6,28 14 1255 216 18,8 
165 1100 0443 086 7,72 177 1540 266 232 
170 1132 0510 1,020 888 204 17,75 306 26,6 
175 1166 0568 1136 988 227 19,75 341 29,7 
oo oo oo oo oo oS jo @) je e) oo 


Die in dieser Tabelle enthaltenen Werte sind in Bild 5 
grafisch wiedergegeben. Gleichung 30a kann mit n erweitert 


werden: 
Yy 3 Zı 
na =n+2 arcosh u 


Das bedeutet: Wird eine n-fach größere Dämpfung im Sperr- 
bereich verlangt als mit dem gegebenen Paß erreicht wird, 
dann muß die Energie n-gleiche Pässe durchlaufen. Bild 5 





— f[Mhz] 


Bild 5. Dämpfungsverlauf eines Tiefpaßfilters nach Beispiel 1 


enthält Werte fürn = 2 und n = 3. Um also den geforderten 
Wert von 20dB bei 170MHz mit Sicherheit zu erreichen, 
müßten nach Bild 6 etwa drei gleiche Pässe hintereinander 
geschaltet werden. Soll der Tiefpaß nach Bild 3 erdsymme- 
trisch aufgebaut werden, so sind die Induktivitäten nach 
Bild 7 in die beiden Leitungen einzufügen. Ein solcher Paß in 
erdsymmetrischer Ausführung für Z = 2400 hat selbstver- 
ständlich gleiches Frequenzverhalten. Jedoch ändern sich die 
elektrischen Werte seiner Bauteile, und zwar ergibt sich L = 
0,51 uH; C = 8,9 pF. Damit wird L/4 = 0,13 uH und G = 8,9pF. 


L L 

L L 4 4 
2 . z 2 | 
INN: A 

T6.L& Te ; ; 

Bild 6. Dreigliedriger Tiefpaß 4 4 


Rechts: Bild 7. Erdsymmetrischer Tiefpaß; für ihn gelten die gleichen 


Berechnungsformeln mie für Bild 3 


Erwähnt sei noch, daß der gleiche Paß auch in n-Schaltung 
nach Bild 8 aufgebaut und mit denselben Gleichungen 34 
und 35 berechnet werden kann, jedoch verläuft der Wellen- 
widerstand anders. 


Die Wahl ob T-Schaltung oder x-Schaltung wird eher nach 
wirtschaftlichen, seltener nach technischen Gesichtspunkten 
erfolgen. 
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8.3 Der Hochpaß 


Das Gegenstück zum Tiefpaß ist der Hochpaß oder das 
Kondensatorkettenglied nach Bild 9. Für ihn gilt: 


1 
Ra = m BU Il nde joc 
1 1 
Da’ 31 ioL joC 1 a 2 
Demnach eg An 2 


, 1 
= Dergibt w = ®, denn — = 0 
O0 


 4@?LC 
1 1 \ 
Eye —1 ergibt &, = TE (36; 

[7 


Berechnen wir nach Bild 10 den Funktionsverlauf: 


| 


oo gibt den Funktionswert 0 
den Wert —1. 


Alle Frequenzen, die in diesem Bereich liegen, werden 
ungehindert durchgelassen, alle übrigen Frequenzen ® < wo 
dagegen erfahren eine Dämpfung: 


cd 
&® =” @&o 


ü Ya k Zı 1 1 Oo 
2 \/ 4 4 LC 2wyLC @ 


LER 
:1 ru 


Bild 8. Tiefpaß in Bild 9. Hochpaß in 
a-Schaltung T-Schaltung 








im 





Bild 10. Funktionsverlauf des 
Hochpasses 


Der Wellenwiderstand % errechnet sich wieder aus Glei- 
chung 22. Das ergibt im Durchlaßbereich: 





ar 

Vs, 5 en 
Bu-o- VE ı+o- - 
(38) 
_ joC + 
= —-=\7 
joL 
3-2 


Im Sperrbereich wird <-1 und damit der Wellen- 


widerstand imaginär. 


Aus den Gleichungen 36 und 38 leiten sich die Bemessungs- 
formeln für den Hochpaß ab. 


1 1 





2 “ 2 ZI m © = 
Droe, O er (39) 
Des Bo 
- Wi:-C= ——— =: 40 
L Wo G 2 Ms ° 0 : L 2 oo 


Beispiel: Es ist ein Hochpaß zu berechnen, dessen Grenz- 
frequenz bei 450 MHz liegt, dessen Wellenwiderstand 
WBoo= Zr = Za = 60 R ist und der bei 230 MHz eine Mindest- 
dämpfung von 20 dB hat. 
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Zunächst die Probe, ob ein einzelnes Kettenglied nach 
Bild 9 ausreicht: Nach Gleichung 37 ist: 


Vo fo 450MHz _ 


0 
2 = 1,29; a = 258N; a’ = 22,5 dB 


80 
A 


LE ur ae = 0,01 uH 
2:2:n.4,510° — 


1 
| = 2,95pF; 2C =5,9pF 
2.2-n-45-108.1 60 

Ss A 


Die Dämpfungsberechnung zeigt, daß ein. ,‚Kettenglied 
theoretisch genügt. Dazu sei vermerkt, daß ein sölcher Paß 
ziemlich an der Grenze dessen liegt, was mit herkömmlichen, 
konzentrierten Bauelementen noch wirtschaftlich in Serien- 
produktion hergestellt werden kann. Bild 11 zeigt als Beispiel 
die Durchlaßkurven und Bild 12 den Anpassungsverlauf des 
Fuba-Filters AKF 461. 


Bild 11. 





Are NE 05 _ 0% 03 02 01 
TI R 
BRNy | | 
Ä TEN |] 
& Bild z ns 2% II [7 
SI] nom REIST 7 
100 200 300 400 500 600 nationsfilters RR N 7 7 
BE AKF 461 (Ausschnitt EEE HÄLT 
F[MHz)] aus dem Kreisdia- EI EST 


gramm) 


Dieses Filter stellt eine Kombination von Tief- und Hoch- 
paß dar und trennt die Bänder I, II, III, sowie den KW-, MW- 
und LW-Bereich (KML) gegen Band IV ab, es dient also zur 
Zusammenschaltung entsprechend selektiver Antennen auf 
eine gemeinsame Niederführung. Die beiden Filtereingänge 
sind sowohl für Z=60Q erdunsymmetrisch, als auch für 
Z = 2400 erdsymmetrisch ausgeführt. Der Ausgang ist auf 


Z = 60 Q erdunsymmetrisch ausgelegt. Bild 13 gibt die Schal- 


tung des Filters wieder. 


Infolge unvermeidbarer Verluste tritt in den Durchlaß- 
bereichen eine geringfügige Dämpfung von 0,5 dB auf. Der 
Hochpaß kann selbstverständlich nicht alle Frequenzen bis 


L7 L2 






Eingang 
Band IX 
2°60/2402 


Eingang 
Band LEH 
LW, MW, KW 





Ausgang 
L 2602 


Bild 13. Schaltung des Kombinationsfilters AKF 461 


® übertragen, wie es theoretisch vorgesehen ist, denn die 
durch den Aufbau bedingten und in der Berechnung nicht 
enthaltenen Streukapazitäten ergeben Nebenschlüsse, die um 
so wirksamer werden, je höher die Frequenz wird. Aus 
diesem Grunde nimmt die Dämpfung oberhalb von Band IV 
bereits wieder etwas zu, wie Bild 11 erkennen läßt. 


Wie weit man die Grenze der zulässigen Dämpfung hinaus- 
schiebt, ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit. 
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8.4 Bandpaß oder Bandfilter 


Vielfach wird es notwendig sein, aus einem gegebenen 
breiten Frequenzspektrum, z. B. den Bändern I, II, III einen 
bestimmten Bereich, z. B. Band II herauszuziehen. Dazu dient 
ein Bandpaß oder Bandfilter. Es gibt nun mehrere Bandpaß- 
arten. Einen recht steilen Dämpfungsanstieg bietet das 
Doppelsieb nach Bild 14. Hierfür gilt: 


Da’3ı _ Pr LC (0 1 2 4 
a az eıle Le) 9 e, 


Diese Gleichung gibt vier Werte für », da w in der vierten 
Potenz vorkommt. &ı und we sind positiv und von Interesse, 
wg und w4 dagegen sind negativ und nicht von Interesse, 
weil es negative Frequenzen nicht gibt. Der Funktionsverlauf 
Bild 15 ergibt zwei Durchlaßbereiche und drei Sperrbereiche. 

Um nun den positiven Sperrbereich mit seiner meist ge- 
ringen Dämpfung weglassen zu können, damit die Durchlaß- 
bereiche I und II zusammenfallen, macht man 9, = Q’a >= 





0’, also LCi = LiC bzw. — 


RLEBEIRIE N 


” 


& 
SS \ 
Fenana 






des 














EEE 


/ 


ri a 





L7 ® 





Bild 15. Funktionsverlauf des Doppel- 
siebes 


Bild 14. Doppelsieb mit 
Bandpaßmwirkung 


y 


Bild 16. Funktionsverlauf 
bei unterdrücktem posi- 
tivem Sperrbereich 








1 i 
. 2 mm — m 
und damit 2 IC, LC (41) 
B LC a 
Dann wird: u u =—. - (o _ o.) (42) 
4 4 w“ 


und Bild 15 geht über in Bild 16. Nach einigen Zwischenrech- 
nungen erhält man für die Frequenzen wı und we: 








Fi 1 
a: ’ a a ya en 4 
@ı = + Talk (43) 
= z ERBEN 2 44 
v- 2 "TC YLC 142) 
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YyL 

o1w=latb) (a-b) = @-b?= 2°? + See 7? 
LC LC 
(46) 
Die Gleichungen 41 und 46 sind also identisch: 
1 1 
VE zu m Ei ——— 
rer a 


und daraus geht hervor, daß 2’ das geometrische Mittel der 
beiden Grenzkreisfrequenzen wı und ws ist. 


= Y 12 (47) 
Der Dämpfungsverlauf errechnet sich dann wie folgt: 


[94 . 
cosh Er 3 — 


w —- w1@ 
u (bezogene Frequenz) 





A @® (w2 — wı) 
(48) 
2 _ 
Dabei gilt: cosh Ban Be. für > (48 a) 
2 @ (w2 — @1) 
und cosh A he N (48 b) 


2 o (we — @ı) 


Der Wellenwiderstand errechnet sich wieder nach Gleichung 
22 und man erhält: 


E 1, 02 L 
817; ı = BIETE — = — 49 
=) /: =] (49) 
In den Sperrbereichen wird der Wellenwiderstand imaginär. 
Jetzt stehen wieder zwei Bestimmungsgleichungen zur Ver- 
fügung, aus denen die Bemessungsformeln für den Bandpaß 


abgeleitet werden können. Aus den Gleichungen 45 und 49 
erhält man nämlich: 


A, L R 
ES na Ewe 
4 4 
L BE a en re 1 ‚2 GC = 
(w2 — 1)? C = Vz - 01) Wo 
2 
CC cm 0 
3 (9-00) = 
2 Bo 
L=-C- Bo ’- wen (51) 
2 — 01 
Lı und Cı ergeben sich auch Gleichung 41 
Lı = = 92 
IT pmc en 
Cı = - 53 
IT GEL en 


So vorteilhaft der beschriebene Bandpaß auf den ersten 
Blick auch erscheinen mag, eine kurze Rechnung zeigt, daß 
seiner Anwendung Grenzen gesetzt sind. Die errechneten 
Werte lassen sich mit konzentrierten Schaltelementen nicht 
mehr erzielen, wenn es sich um höhere Frequenzen handelt. 
Bandbreite und Flankenanstieg sind miteinander verknüpft. 
Zwischen diesen Werten und der Realisierbarkeit der er- 
rechneten Werte muß man eine Kompromißlösung finden. 


8.4 Bandpässe und Kanalfilter 


8.41. Beispiel: Es soll untersucht werden, ob ein Bandpaß in 
der (hiernochmals) dargestellten T-Schaltung (Bild 14) für eine 
Weiche (Bandpaß-Bandpaß-Kombination) verwendet werden 
kann. Zu trennen sind die Kanäle 5 und 7 (Band III). Gefor- 
dert wird eine Mindestdämpfung von 20 dB im Sperrbereich. 


a 
Bei 184,5 MHz (Mitte des Kanal 6) ist cosh yo 1,94. Dar- 
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Bild 17. Aufbau des 
Fuba-Antennen- 
* Kombinationsfilters 
AKF 031/1-9 





Eingang Eingang 
Kanal, a’ Kanal,b' 
2°601240% Z=60/2409 






Bild 18. Schaltung eines Kom- 
binationsfilters für Band Il 


"Ausgang : 
(Fuba-AKF 031/1-9) 


Z=6012408 


Bild 19. Dämpfungsver- 
lauf des Filters nach 
Bild 17 
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aus erhält man «& = 2,56 N und o’==22 dB. Dieser Wert wäre 
sehr gut. Die weitere Rechnung ergibt für L/2 1,36 uH. 
Diese Spule bekommt jedoch ungünstige Abmessungen und 
eine zu hohe Eigenkapazität, wenn sie luftgewickelt wird. 
Andererseits steigen die Verluste bei Verwendung eines 
Ferrites zu sehr an. Für die Kapazität erhält man 2 Cı »-1,2 pF. 
Dieser Wert wäre noch diskutabel. Lı ergibt sich zu ungefähr 
0,001 uH; diese extrem geringe Induktivität ist bereits in den 
notwendigen Verbindungen enthalten. C ergibt sich zu etwa 
760 pF. 


Ein Paß mit solchen Werten läßt sich kaum noch realisieren. 
Selbst, wenn die Bandbreite verdoppelt wird, ergeben sich 
noch keine günstigeren Werte, wohl aber fällt der Dämpfungs- 
anstieg wesentlich flacher aus. Der Anwendungsbereich eines 
Bandpasses der beschriebenen Art und geringer Bandbreite 
mit konzentrierten Schaltmitteln endet ungefähr bei 100 MHz, 
also im Band II. 


8.42. Für das Band III haben andere Schaltungsarten recht 
wirkungsvolle Kanalfilter ergeben. Erwähnt sei hier das 
Fuba-Antennenkombinationsfillter AKF 031/1-9 {Bild 17). 
Dieses Filter, dessen Schaltung, Dämpfungs- und Anpas- 
sungsverlauf in den Bildern 18, 19 und 20 wiedergegeben ist, 
steht in neun Variationen (eins für Band I und acht für 
Band III) zur Verfügung, so daß jegliche Antennenkombi- 
nation im Band III möglich ist. 


Der Schluß dieses Aufsatzes erscheint in Heft 12, in dem auch 
Bild 20 zum Abdruck kommt. 
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In der nachstehenden Arbeit soll anhand 
von Meßwerten untersucht werden, ob mit 
der heutigen gerätetechnischen Ausrüstung 
qualitativ einwandfreie stereofonische 
Übertragungen möglich sind. Der Begriff 
Wiedergabequalität läßt sich auf der Ge- 
räteseite durch die nachstehend genannten 
meßtechnischen Größen im wesentlichen 
eindeutig definieren: 


1. Frequenzgang 

2. Nichtlineare Verzerrungen 

3. Signal-Störspannungsabstand 

4. Tonhöhenschwankungen (= Af) 
Bei stereofonen Übertragungen kommen 
u. a. noch die Werte für Pegelgleichheit, 


Phasenverlauf und Übersprechdämpfung 
zwischen den Kanälen hinzu. 


Die Übertragungsqualität der monauralen 
Langspielplatten wird im allgemeinen als 
gut anerkannt. Vergleicht man also analoge 
Meßwerte von Anlagenteilen für die mo- 
naurale Schallplattenwiedergabe mit denen 
für die Stereo-Wiedergabe, so muß man auf 
der Geräteseite zwangsläufig zu einem sach- 
lich richtigen Qualitätsvergleich kommen. 


Bild 1 zeigt den Frequenzgang eines üb- 
lichen Einkanal-Kristalltonabnehmers, wie 
er in großer Zahl in Plattenspielern und 
-wechslern zu finden ist. Gegenüber der 
Bezugsfrequenz 1kHz weist der Tonab- 
nehmer zwischen 40 und 12 000 Hz Ampli- 
tudenunterschiede von <s 12 dB auf. 


Bild 2 zeigt den Frequenzgang eines für 
den anspruchsvollen Heimgebrauch gefer- 
tigten magnetischen Tonabnehmers, der mit 
+ 2 dB zwischen 40 und 12 000 Hz praktisch 
linear verläuft. Bild 3 gibt Auskunft über 
die nichtlinearen Verzerrungen (Intermodu- 
lationsfaktor) des monauralen Kristallton- 
abnehmers, dessen Frequenzgang in Bild 1 
dargestellt ist. Bei dem magnetischen Ton- 
abnehmer ist ein etwas geringerer Inter- 
modulationswert zu erwarten. 


Über den Signal-Störspannungsabstand 
von Schallplatten exakte Aussagen zu 
machen, ist nicht ohne weiteres möglich, da 
dieser nicht nur von fertigungstechnischen 
Vorgängen, sondern auch vom jeweiligen 
Abnutzungsgrad der Schallplatten abhängt. 
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Frequenzgang, nach 
IEC entzerrt 
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Schallplatte und Tonband 


Die Wiedergabequalität bei stereofoner 
Schallplattenübertragung 


Zu der lebhaften Diskussion über die Qualität der Stereo-Schallplatte und der Stereo- 

Wiedergabe bringt unser Mitarbeiter Otto Diciol die nachstehende sachliche Untersuchung. 

Sie bezieht sich vorwiegend auf die Eigenschaften der Abtastgeräte, setzt also einwandfrei 
gepreßte und behandelte Stereo-Schallplatten und gute Verstärker voraus. 


Bei guten Platten kann jedoch mit einem 
Signal-Störspannungsabstand von 45 bis 
50 dB gerechnet werden. Damit ist der Stör- 
spannungswert bei guten Schallplatten etwa 
mit dem eines handelsüblichen Heim- 
magnettongerätes vergleichbar. 

Mit den vorstehenden Daten bzw. Kur- 
vendarstellungen sind die gerätemäßigen 
Qualitätsdaten für monaurale Schallplatten- 
abtastung so weit definiert, daß ein sach- 
licher Vergleich zwischen diesen und jenen 
für stereofone Übertragung möglich ist. Im 
Gegensatz zu monauralen Tonabnehmern, 
deren Auflagegewicht etwa 8g betragen 
soll, ist dieses für Stereo-Tonabnehmer — 
entsprechend dem verkleinerten Durchmes- 
ser der Abtastspitze — auf 5...6g verringert 
worden. 

Die Intermodulationskurven eines han- 
delsüblichen Stereo-Kristalltonabnehmers in 
Bild 4 lassen erkennen, daß bei Vollaus- 
steuerung einer Stereoplatte (2 8,5 cm/sec) 
und einem plattenschonenden Auflage- 
gewicht von 5g der Intermodulationsfaktor 
rund 4% beträgt. Für den magnetischen 
Stereotonabnehmer STS 210 beträgt bei 
gleicher Aussteuerung und gleichem Auf- 
lagegewicht derIntermodulationsfaktorietwa 
3,5 %, Dieser Vergleich weist aus, daß ge- 
rätetechnisch bei stereofoner Schallplatten- 
wiedergabe mit Sicherheit keine Qualitäts- 
minderung durch erhöhte nichtlineare Ver- 
zerrungen gegenüber der alten Übertra- 
gungsweise zu erwarten ist. Ähnliches er- 
gibt sich beim Vergleich der Frequenzgang- 
kurven. Bild 5 zeigt den Frequenzgang eines 
Stereo-Kristalltonabnehmers. Dieser beträgt 
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Bild 1. Frequenzgang eines Einkanal-Kristall-Tonabnehmers Typ TTSA Bild 3. 
von Telefunken; 0 dB & 1500 mV/10 cm/sec 
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zwischen 60 und 12 000 Hz s £ 5dB und ist 
damit sogar besser als der in Bild 1 dar- 
gestellte Frequenzverlauf eines monauralen 
Kristalltonabnehmers der gleichen Firma. 
Der Frequenzgang des magnetischen Stereo- 
Tonabnehmers STS 210 in Bild 6 verläuft 
mit einer Toleranz von + 2 dB zwischen 
40 und 12000 Hz praktisch geradlinig und 
hat somit die gleichen Werte wie der 
monaurale Tonabnehmer MST2 (Bild 2). 
Der Vergleich der Bilder 1 und 2 mit den 
Bildern 5 und 6 ergibt, daß der von Stereo- 
Tonabnehmern gelieferte Pegel geringer ist, 
als der von einkanaligen Systemen. Daher 
ist zu klären, ob bei gleicher Plattengüte der 
bei Stereo-Betrieb zu erwartende Signal- 
Störspannungsabstand hörbar geringer ist 
als bei der Abtastung monauraler Platten. 
Die Rauschspannung am Ausgang eines 
Verstärkers ist abhängig von dem Eigen- 
rauschen des am Verstärkereingang gelege- 
nen Gitterableitwiderstandes. Dessen 
Eigenrauschen liegt mit Sicherheit mehr als 
60 dB unter der von einem magnetischen 
oder Kristalltonabnehmer gelieferten Signal- 
spannung. Da aber der bei einer Platte zu 
erwartende Signal-Störspannungsabstand — 
wie bereits gesagt — etwa 45...50 dB beträgt, 
wird die Störspannung von der Platte und 
nicht vom Verstärker bestimmt. Da der von 
Stereo-Tonabnehmern gelieferte Pegel klei- 
ner ist als der von entsprechenden monau- 
ralen Abtastern, so sinkt auch der von den 
Stereo-Tonabnehmern im Verhältnis zum 
Signalpegel abgegebene Störpegel ange- 
nähert im gleichen Verhältnis. Daraus er- 
gibt sich aber zwangsläufig, daß der Signal- 
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Bild 5. Frequenzgang und Übersprechdämpfung eines Stereo-Kristallton- 
abnehmers; 0 dB & 1200 mV/10 cm/sec 


Störspannungsabstand von Stereo- und 
monauralen Platten gehörmäßig praktisch 
der Gleiche sein muß. 

Bei der Stereofonie ist zusätzlich eine 
Rechts-Links-, also eine Richtungsinfor- 
mation gegeben. Damit bei deren Übertra- 
gung Fehlleistungen, d. h. ungewollte Orts- 
verschiebungen, vermieden werden, darf 
sich das ursprüngliche Amplitudenverhält- 
nis zwischen den Übertragungskanälen 
innerhalb der gesamten Anlage nur um 
maximal 3dB verschieben. Die Bilder 5 
und 6 zeigen auch den Frequenzgang des 
rechten und linken Tonabnehmerkanals. 
Gleichzeitig aber lassen die Kurven erken- 
nen, daß der Pegelunterschied zwischen bei- 
den Systemen <1,5dB ist. Damit aber 
wird sichergestellt, daß durch den Stereo- 
Tonabnehmer keine ungewollten Ortsver- 
schiebungen entstehen können, 

Sowohl bei der Aufnahme als auch der 
Wiedergabe von stereofonen Schallplatten 
sind Teile der Anlage elektrisch bzw. me- 
chanisch miteinander verkoppelt. Dadurch 
gelangen mehr oder minder große Anteile 
des Informationsinhaltes aus einem Kanal 
in den anderen, d. h. es erfolgt ein Über- 
sprechen. Ist die Übersprechdämpfung — vor 
allem im Bereich der mittleren Frequen- 
zen — nicht ausreichend groß, so wird die 
Abstrahlbasis bei der Wiedergabe verklei- 
nert, d. h. der räumliche Übertragungsein- 
druck mehr oder minder verwischt. Unter- 
suchungen und eine Vielzahl von Versuchen 
haben ergeben, daß im Bereich der mittle- 
ren Frequenzen eine Übersprechdämpfung 
von 20 dB im Abtastsystem noch zu keiner 
störenden Verkleinerung der Abstrahlbasis 
führt und im Bereich der hohen und höch- 
sten Frequenzen — ohne Benachteiligung 
des räumlichen Höreindruckes — die Über- 
sprechdämpfung sogar wesentlich geringere 
Werte annehmen darf. Die Kurven der 
Übersprechdämpfungen in Bild 5 und 6 zei- 
gen, daß auch diese Forderung von ein- 
wandfreien Stereotonabnehmern erfüllt 
werden. 

Bei monauralen Schallplatten ist die Mo- 
dulation als Seitenschrift eingeprägt, d. h. 
die der Modulation entsprechende Rillen- 
auslenkung erfolgt parallel zur Piattenober- 
fläche. Dementsprechend weist der Abtast- 
stift eines monauralen Tonabnehmers nur 
in der Horizontalen eine leichte Beweglich- 
keit auf, während er in der Vertikalen sehr 
starr ist. Daraus ergibt sich zwangsläufig, 
daß senkrechte Bewegungen, z. B. der 
Höhenschlag des Plattentellers oder der 
Schallplatte, zu keinen oder nur kaum wahr- 
nehmbaren Wiedergabestörungen führen. 


Anders ist es im Stereo-Betrieb. Bei der 
Stereo-Platte befinden sich die Modulatio- 
nen für beide Kanäl&in einer Rille. 
Im Gegensatz zur monauralen Schallplatte 
aber liegen hier die Modulationen unter 
einem Winkel von je 45° zur Plattenober- 
fläche. Bei deren Abtastung macht der 
Tonabnehmerstift Seiten- und Tiefen- 
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bemwegungen. Im Gegensatz zur bisherigen 

Tondose muß also die Abtastnadel einer 

Stereo-Tondose in horizontaler und ver- 

tikaler Richtung beweglich sein. Daraus 

ergibt sich, daß ein für Stereo-Betrieb 
vorgesehenes Laufwerk nicht nur einen 
ruhigen, gleichmäßigen Lauf aufzuweisen 
hat, sondern auch einen unbedingt plan 
laufenden Plattenteller erfordert, da jeder 

 Höhenschlag bei Stereo-Betrieb unweiger- 
lich zu Störmodulationen führt. 

Bei der Abtastung der 45°-Schrift ent- 
stehen, wie eben gesagt, Seiten- und Höhen- 
bewegungen der Abtastnadel. Für die 
Stereo-Tonabnehmer ergibt sich daraus als 
weitere Qualitätsforderung, daß der Abtast- 
stift in beiden Richtungen gleich gut beweg- 
lich sein muß, d. h. für beide Richtungen 
die gleiche kleine Rückstellkraft benötigt. 


Wird diese Forderung nicht erfüllt, so 
entstehen große nichtlineare Verzerrun- 
gen. Außerdem kann der Abtaststift der 
Rillenform nicht mehr ausreichend unge- 
hindert folgen. Als Folge hiervon werden 
die mikroskopisch feinen Modulations- 
auslenkungen durch den Stift ausgeschlif- 
fen, d. h. die Stereo-Platten 
werden vorzeitig unbrauch- 
bar. 


Bei der Stereo-Platte wurde des weiteren 
verlangt, daß bei gleichem Plattendurch- 
messer und gleicher Umdrehungszahl auch 
die Spieldauer annähernd die gleiche wie 
bei monauralen Schallplatten ist. Um dies 
zu erreichen, mußte — im Vergleich zur 
monauralen Schallplatte — die Rillenbreite 
für die Stereo-Platte nochmals verkleinert 
werden. 


Diese Maßnahme miederum bedingte 
eine Verkleinerung des an sich schon 
minzigen Radius der Abtastspitze. Damit 
infolge der verkleinerten Spitze der rela- 
tive Auflagedruck der Abtastnadel auf die 
Schallplatte nicht wesentlich ansteigt und 
als Folge hiervon die Lebensdauer einer 
Stereo-Platte nicht bedeutend absinkt, 
mußte das Auflagegemwicht der Stereo- 
Tonabnehmer verkleinert werden. Da 
aber die Werte der Auflage- und Rück- 
stellkraft bei Tonabnehmern miteinander 
verkoppelt sind, ergibt sich aus der Ver- 
kleinerung der Auflagekraft gleichzeitig 
eine Verkleinerung der Rückstellkraft, die 
— wie bereits erwähnt — für beide Ebenen 
möglichst gleich sein soll. 


Eine einwandfreie Anlage vorausgesetzt 
ergibt der Vergleich der Meßwerte für 
monaurale und stereofone Schallplatten- 
abtastung praktisch gleiche Übertragungs- 
daten und damit auch gleiche Qualitäts- 
merkmale. 


Es sei aber darauf hingewiesen, daß 
die zu einer einwandfreien Stereo-Über- 
tragung benötigten Schallplatten, Lauf- 
werke und insbesondere die Tonabneh- 
mer in jeder Beziehung Präzisionserzeug- 
nisse sein müssen, um die vielfachen An- 
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Bild 6. Frequenzgang und Übersprechdämpfung eines en 
Stereo-Tonabnehmers Typ STS 210 der Firma Elac 


forderungen einwandfrei zu erfüllen. Es 
bedarf deshalb kaum einer näheren Er- 
klärung, daß diese — wie jegliches Präzi- 
sionsgerät — auch entsprechend sorgfäl- 
tige Behandlung erfordern, wenn die tech- 
nischen Möglichkeiten im Dauerbetrieb 
erhalten bleiben sollen. 


Diese Arbeit wäre im Rahmen des vor- 
gegebenen Themas unvollständig, wenn 
nicht auf ein zusätzliches Erschwernis hin- 
gewiesen würde, das allerdings für jede 
stereofone Lautsprecherübertragung gilt. 
Während bei monauralen Übertragungen 
die Hörfläche, die einen in weiten Grenzen 
fast gleichwertigen Höreindruck ergibt, fast 
unkritisch ist, kann dies bis heute von 
stereofonen Übertragungen mit Lautspre- 
chern leider noch nicht gesagt werden. 
Zunächst ist die bei der stereofonen Wie- 
dergabe mögliche Breite des Klanggesche- 
hens (= Basisbreite) von der gegenseitigen 
Entfernung der beiden Kanallautsprecher 
abhängig. Wie Bild 7 zeigt, gleicht bei der 
Verwendung von nur je einem Kanallaut- 
sprecher die Hörfläche, die einen einwand- 
freien stereofonen Eindruck vermittelt, 
einem Schlauch. Verläßt man diesen Hör- 
bereich nach rechts oder links, so scheint 
das Schallereignis nur aus dem jeweiligen 
Seitenlautsprecher zu kommen. Aus dem 
stereofonen wird wieder ein weitgehend 
monauraler Schalleindruck. 

Bei der Verwendung mehrerer Laut- 
sprecher pro Kanal wird — bei gleicher 
Basisbreite — die Hörfläche einer einwand- 
freien stereofonen Hörsamkeit wesentlich 
erweitert (Bild 8}. Stereofone Hörflächen mit 
den in Bild? und 8 gezeichneten scharfen Hör- 
flächengrenzen gibt es jedoch nur in schali- 
toten Räumen. In den üblichen Wohnräu- 
men wird durch die Wände und Möbel 
immer ein Teil der von den Kanallautspre- 
chern ausgehenden Schallwellen reflektiert. 
Diese Reflektionen aber wirken ähnlich wie 





Bild 7. Stereofone Hörfläche in schalltoten Räumen 
bei Verwendung je eines Kanallautsprechers 





Bild 8. Stereofone Hörfläche in schalltoten Räumen 
bei Verwendung mehrerer in ihrer Achse 
geneigter Lautsprecher 
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eine vergrößerte Lautsprecherzahl. Bei ge- 
schickter Lautsprecheranordnung wird es 
dadurch u. U. möglich, für Wohnräume mit 
einer nicht zu großen Zuhörerzahl durch je 
einen Kanallautsprecher eine ausreichend 
große Fläche stereofoner Hörsamkeit zu 
schaffen, Jedoch läßt sich daraus unschwer 
entnehmen, daß für stereofone Übertragun- 
gen mit einer befriedigend großen Basis- 
breite entsprechende Überlegungen und 
Sorgfalt walten müssen, um die optimale 
Lautsprecheranordnung sicherzustellen. 

Abschließend darf ohne Übertreibung 
oder Parteinahme gesagt werden, daß die 
Stereofonie einen echten Fortschritt der 
Elektroakustik nicht nur deshalb darstellt, 
weil sie dem Zuhörer eine Ortung beim 
Klanggeschehen ermöglicht, sondern minde- 
stens ebenso, weil bei einer in allen Punk- 
ten einwandfreien Anlage das Gesamt- 
klangbild einer stereofonen Übertragung 
wesentlich an Reinheit, Durcehsichtigkeit und 
Präzision gewinnt. 
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Vom Verfasser vorstehenden Beitrages stammt 
auch das Buch 


Niederfrequenzverstärker-Praktikum 


über das die Zeitschrift ausbau — Illustrierte 
Monatshefte für technische Berufe, Herausgeber 
Dr. Ing. Paul Christiani, Konstanz, u. a. fol- 
gendes schrieb: 


‚.. Kein Schmus drin, keine Literaturverwer- 
tung, da ist jede Seite ihr Geld wert. Im ersten, 
theoretischen Teil wird brav Rechnen gelehrt — 
nicht auf die vornehm-hochnäsige Tour, schön 
solide, da kann einer wirklich lernen, seinen 
eigenen Verstärker mit Gegenkopplung und den 
wildesten Anhebungen genau vorauszuberech- 
nen, und der Autor geniert sich gar nicht, von 
Fall zu Fall auch noch zu sagen, wo ein Probe- 
aufbau mit Messung einen verläßlicheren Kal- 
kulationswert bietet als die schönste Rechnung 
(Ich meine das wörtlich!). Der etwas umfang- 
reichere, praktische Teil entspricht dem durch- 
aus; man kann ruhig sagen, daß in diesem Buch 
alles stehe, was über Niederfrequenzverstärker 
zu wissen wichtig ist— nicht das bißchen Wissen, 
nur um irgendeine gelehrte Fachprüfung abzu- 
legen, sondern ausreichendes Wissen, wenn 
man dazu verdammt ist, so ein Ding mit eigenen 
Händen zu bauen und es obendrein funktio- 
nieren soll, weil man ja Geld dafür will (Ist ein 
ganz kleiner Unterschied). Gäbe es einen 
Schwarzmarkt, der Diciol wäre nicht ohne einen 
größeren Schinken als Zugabe auf die dicken 
Endröhren zu haben. 


Otto Diciol: Niederfrequenzverstärker-Praktikum 

396 Seiten mit 183. Bildern und i0 teils mehr- 

farbigen Tafeln. In Leinen DM 29.80. Franzis- 
Verlag, München. 
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Schallplatte und Tonband 


Soundcraft-Tonbänder 


Von den ausländischen Tonbändern, die 
auf dem deutschen Markt erscheinen, sind 
die Bänder der Reeves Soundcraft Corpo- 
ration, New York'), in verschiedener Hin- 
sicht bemerkenswert. Die Herstellerfirma 
fertigt nämlich nicht Magnettonbänder, son- 
dern liefert auch bespielte Musikbänder, 
von denen wir eines bereits in der FUNK- 
SCHAU besprachen?). Das Bandmaterial ist 
in Serien eingeteilt, deren wichtigste elek- 
troakustische und mechanische Eigenschaf- 
ten in der Tafel 1 zusammengestellt sind. 
Dabei bedeutet L-Serie ein Standard-Band 
von 40 u Dicke aus Mylar, einem Werkstoff, 
der sich durch günstiges Temperaturverhal- 
ten auszeichnet. Mylar-Bänder bleiben von 
arktischer Kälte (--60°C) bis fast zum Siede- 
punkt (+ 90°C) betriebssicher, vertragen 
aber sogar Temperaturen bis + 240°. Das 
kräftige Band der L-Serie hat, wie die Ta- 
belle zeigt, den geringsten Klirrfaktor und 
die größte Kopierdämpfung, d. h. daß sich 
Nachbarwindungen nicht gegenseitig beein- 
flussen. Ferner ist die Reißlast hoch, und 
man muß 2,5 kg aufwenden, ehe man das 
Band um 4 % dehnt. 


Aus der Tabelle ist auch leicht zu erken- 
nen, wie bei dünnerem Trägermaterial die 
Werte für Klirrfaktor, Kopierdämpfung und 
Dehnung sich ändern. Die PL-Serie ent- 
spricht dem, was wir als Langspielband be- 


1) Deutsche Soundcraft Generalvertretung Hans 
Wolf, Berlin-Wilmersdorf, Binger Str. 31. 


2} FUNKSCHAU 1959, Heft 15, Seite 476, 
Stereo-Tonband. 


zeichnen (Dicke 25 u), und die XP-Serie muß 
man dann Doppelspielband nennen (13 u 
dick). Dieses Band verlangt eine verständ- 
nisvolle Behandlung, und man tut gut daran, 
erst bei einer kleineren Musterspule zu er- 
proben, ob die Bremsen des verwendeten 
Tonbandgerätes weich genug für dieses 
extrem dünne Band arbeiten. Man wird es 
auch vorzugsweise für weniger oft gespielte 
Archivaufnahmen verwenden, die nicht viel 
Raum einnehmen sollen, oder für Repor- 





Die Verpackung eines bespielten Soundcraft- 

Stereo-Bandes gleicht sich in der Aufmachung 

den üblichen Plattentaschen an; davor zwei 

Versandpackungen für „Sprechbriefe* auf 

75-mm-Spulen, die Rückseite ist für die Post- 
anschrift hergerichtet 


Tafel 1. Eigenschaften von Soundcraft-Tonbändern (nach Herstellerangaben) 


Elektroakustische Eigenschaften 


max. Frequenzgang (vom Standard) 


Gleichfeld- 
max. Rauschspannungsabstand 


max, Klirrfaktor 
max. Kopierdämpfung 


max. Empfindlichkeitschwankungen 


Mechanische Daten 
Werkstoff 


Dicke etwa 40 
Reißlast 

4 °/s Dehnung bei 

max. Dehnung bei 24°C 

Erweichungspunkt 


Temperaturgrenze für sicheren Betrieb 


L-Serie 


Mylar 


XP- 


PL- f RER: 
Serie P-Serie| Hi-Fi 


Mylar 
vor- 
gereckt 


25 13 13 40 25 


Mylar | Mylar Azetat | Azetat 


3,1 1,9 3,0 2,6 1,9 


1,65 0,75 1,85 2,0 1,4 


10...20 %o 
+ 70...110 
— 40 bis + 66 


70...130 9% 
7 240...245 
— 60 bis + 90 





Tafel 2. Vergleichswerte zum DIN-Bezugsband 19 (nach Herstellerangaben} 





1 kHz 
Frequenzgang, betriebsmäßig 
15 kHz 
1kHz 
bei Vollaussteuerung 
15 kHz 


3 /, Klirrfaktor bei: 


DIN P-Serie Hi-Fi 

- 2,75 — 0,25 — 1,75 dB 
— 0,25 - 0,25 — 1,25 dB 
— 2,75 0,0 — 0,75 dB 
— 0,25 + 0,25 + 1,50 dB 
+13,5 +15 +13 dB 
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tagen, die anschließend auf andere Bänder 
umgespielt werden. 

Eine Besonderheit stellt die P-Serie dar. 
Dieses Professional-Langspielband ist vor- 
gereckt, zweimal beschichtet und geschliffen 
und besonders sorgfältig geprüft. Damit be- 
tragen die Frequenzgangabweichungen nur 
+1dßB, der Klirrfaktor höchstens 1 % und 
die Empfindlichkeitsschwankungen sind ge- 
ringer als 0,5 dB. Auch die Werte für Reiß- 
last und Dehnung liegen günstiger als bei 
dem nicht vorgereckten gleich starken 
XP-Band. Infolge Doppelbeschichtung ist 
das Band frei von dünnen Stellen in der 
Magnetschicht, den drop outs [= ausge- 
tropft). 

Diese Instrumentenbänder sind speziell 
für elektronische Rechenanlagen, Maschi- 
nensteuerungen und ähnliche Zwecke be- 
stimmt, bei denen es auf höchste Präzision 
der gespeicherten Signale ankommt. So 
wurden in den Jupiter-Raketen, die zum 
Hochschießen der US-Erdsatelliten dienten, 
solche Soundcraft-P-Bänder für die auto- 
matische Steuerung verwendet. Diese kom- 
plizierten Steuerungen sind so raffiniert 
ausgearbeitet, daß sie durch keinerlei 
atmosphärische oder sonstige Funkstörun- 
gen beeinflußt werden können. Das ge- 
samte Steuerprogramm wird vorher ge- 
nauestens durchgerechnet und verschlüsselt 
in Form magnetischer Impulse auf Magnet- 
band gespeichert, so wie eine Rundfunk- 
oder Fernsehsendung vorher aufgenommen 
und auf Band gegeben wird. Von diesem 
Band wird dann die Rakete gewissermaßen 
im play-back-Verfahren auf ihren Kurs ge- 
bracht. Es ist klar, daß Fehler im Band, die 
auch nur einen einzigen Impuls ausfallen 
lassen würden, oder unkontrollierbare 
Dehnungen durch Bandzug oder Temperatur 
den Kurs der Rakete sehr störend beein- 
flussen können. Das Professional-Band ist 
also höchst zuverlässig, wenn man ihm 
solche Aufgaben anvertraut. 

Die beiden weiteren in der Tabelle auf- 
geführten Bänder Hi-Fi (Standard) und Hi- 
Fi50 (Langspielband) beruhen auf Azetat- 
Trägerfolie. Dieses Bandmaterial ist nicht 


ganz so temperaturfest und auch etwas 
empfindlicher gegen Feuchtigkeit. Dagegen 
ist die maximale Dehnung, also der Betrag, 
um den sich das Band längt, wenn man es 
bis zur Bruchgrenze belastet, mit 10...20 % 
bedeutend geringer als bei Mylar. 

Eigenartig will es uns scheinen, daß diese 
beiden Bandsorten mit 3% Klirrfaktor von 
den Amerikanern als Hi-Fi-Bänder bezeich- 
net werden. Doch zeigt Tafel 2, daß die 
Toleranzen von Bändern aus der laufenden 
Fertigung enger liegen als beim DIN-Be- 
zugsband 19. 


Zu erwähnen ist noch, daß Soundcraft die 
kleinen 75-mm-Spulen in einer praktischen 
Postversandtasche liefert. Sie ist so ge- 
formt, daß ohne Kleben und Verschnüren 
das Band vollständig gegen Herausfallen 
gesichert ist. Eine Seite ist für die Anschrift 
und die Briefmarke hergerichtet (Bild rechts 
vorn), und ein Eindruck läßt erkennen, daß 
diese Verpackung von der Post zum Ver- 
senden besprochener Bänder zugelassen ist. 
Der „Sprechbrief“ dürfte also drüben bereits 
eine normale Erscheinung sein. 


Amateur-Tonaufnahmen bei öffentlichen Veranstaltungen 


Wenn man davon absieht, daß eine Privat- 
person gar nicht so leicht vom Veranstalter 
die Erlaubnis zu Tonaufnahmen im Konzert- 
saal erhält und daß auch die Fragen des 
Urheberrechts beachtet werden müssen, 
bleibt doch noch eine Menge technischer 
Dinge übrig, mit denen man sich ausein- 
anderzusetzen hat. 

In der Regel benötigt man mehrere Mikro- 
fone und ein Mischpult, um klanglich ein- 
wandfreie Aufnahmen zu erhalten. Wichtig 
ist, daß das benutzte Zubehör die höheren 
mechanischen Anforderungen verträgt, die 
bei einer öffentlichen Veranstaltung auftre- 
ten. Das Mikrofonkabel soll trittfest sein 
und die Mikrofonstative müssen sich auf 
2,5 bis 3m Höhe ausziehen lassen. Kabel 
sind so zu verlegen, daß sie möglichst un- 
sichtbar bleiben und kein Konzertbesucher 
darüber stolpern kann. Wenn irgend mög- 
lich, setze man sich mit seinen Geräten in 
einen Raum hinter der Bühne, aber mög- 
lichst so, daß man den Dirigenten und die 
Künstler im Auge behält. 

Sprecher haben oft die unangenehme An- 
gewohnheit, sich am Mikrofon festzuhalten 
oder den Abstand davon ständig zu ver- 
ändern. Das Anfassen des Stativs verursacht 
unter Umständen sehr störende Neben- 
geräusche und die Abstandsänderungen 
machen eine vernünftige gleichmäßige Band- 


Es ftand vor 30 Jahren in der FUNKSCHAU 


Mai 1930 


Wegen der Erklärung von G. Marconi, er 
wolle am 28. Mai 1930 die Beleuchtungs- 
anlage der am gleichen Tage in Sydney/ 
Australien beginnenden Weltausstellung 
für Elektrizität und Radio „mit einem Strom 
einschalten, den er von Bord seiner im 
Mittelmeer kreuzenden Jacht Elettra aus- 
schickt“, gab es einige Aufregung. Die Ta- 
gespresse verwechselte einen Impuls über 
Kurzwellen, der am Empfangsort verstärkt 
und über Relais die Beleuchtungsanlage 
einschaltet, mit der Übertragung der gesam- 
ten Beleuchtungsenergie. — Manfred von 
Ardenne berichtet von seinen Arbeiten an 
Empfängern mit aperiodischer Hf-Verstär- 
kung, wobei vor dem Audion ein Verstär- 
kungsfaktor von 15000 erreicht wird. Er 
beschreibt einen Empfänger mit elektrisch 
abgeschirmter Rahmenantenne, drei Drei- 
fach- und zwei Zweifachröhren und einer 
besonderen Art der Lautstärkeregelung im 
Verhältnis 1:1000. — Durch die vier Mai- 
Ausgaben 1930 der FUNKSCHAU zieht sich 
eine Artikelserie Die Daseinsberechtigung 
des Bastlers; es kommen u. a. Hans Sutaner 
(er zählt noch heute zu den FUNKSCHAU- 
Autoren) und Hans Neuert vom Reichsver- 
band der Funkhändler e. V. zu Worte 
(„Basteln nimmt zu!“ „Ab Vierröhrenemp- 
fänger wird Basteln billiger als Kaufen!“). 
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Das Farbfernsehen blieb das große Thema; 
gleich zwei Beiträge informieren über die 
Versuche von Ing. A. A. Ahronsheim, Ber- 
lin, und Dr. Alexanderson, USA. 


Das Aktuelle des Mai 1930: 


Amerikanische Fernschnellzüge merden 
mit Rundfunkempfängern für die Luxus- 
Speisewagen ausgerüstet — Ein Schmweizer 
ließ sich einen funkgesteuerten Garagentor- 
Öffner entwickeln — Das 180 km lange See- 
kabel zwischen dem Reichsgebiet und Ost- 
preußen enthält ein Adernpaar für hoch- 
mwertige Rundfunkübertragungen — Bieg- 
same Schallplatten aus dem Zelluloidpro- 
dukt „Azetit“ sollen eine viermal so große 
Lebensdauer wie Schellackplatten haben - 
Lorenz entwickelte einen Glimmspannungs- 
teiler für die Stabilisierung von Netz- 
anschlußgeräten — Der Funksprechverkehr 
zwischen der Amsterdamer Feuerwehr- 
zentrale und den Löschzügen wird auf 
600 kHz abgewickelt — Erstmalig wird in der 
deutschen Fachpresse der Kendall-Rejekto: 
als „ultraselektiver“ Sperrkreis vorgestellt 
— In Anwesenheit von Graf Arco (Telefun- 
ken} wird ein Funktelefoniegespräch zwi- 
schen Batavia ({Indonesien) und Rio de 
Janeiro via Berlin im: 14-...19-m-Wellen- 
bereich abgewickelt. 


aussteuerung fast unmöglich. Das Mikrofon 
soll deshalb so stehen, daß es nicht gerade 
dazu einlädt, als Stütze zu dienen. Am 
besten eignen sich zwei Mikrofone, die ein 
wenig rechts und links stehen, weil sie 
Lautstärkeunterschiede beim Wenden des 
Kopfes selbsttätig ausgleichen. 

Bei Klaviermusik hat sich ein Mikrofon- 
abstand von 1,2m, von der rechten Seite 
der Klaviatur aus gemessen, am besten be- 
währt. Beim Flügel ist der Deckel zu öffnen. 
Sehr gut eignet sich ein Mikrofon mit 
Schwanenhals, weil man es so biegen kann, 
daß es mit seiner Einsprache-Öffnung in 
das Instrument „hineinschaut“. 

Orchesteraufnahmen erfordern vielÜbung, 
weil die Saalverhältnisse großen Einfluß 
auf die Mikrofonaufstellung ausüben. In 
der Regel genügen zwei Mikrofone, die auf 
zwei ungefähr 3m hohen Ständern etwa 
2m vor dem Orchester stehen und unter- 
einander rund °, der Orchesterbreite ent- 
fernt sind. 

Nach: Der Tonbandfreund, Heft 8 


Schallplatten für den Techniker 
STEREO-SCHALLPLATTEN 


Giuseppe Verdi, La Traviata 


Kurzoper; Dirigent Hans Schmidt-Isserstedt, 
Solisten, Chor und Sinfonie-Orchester des 
NDR. Deutsche Grammophon GmbH, 33'/sU/min, 
Bestell-Nr. 136 005 SLPEM. 


Opernplatten stellen hohe Ansprüche an 
die Dynamik sowohl während der Auf- 
nahme als auch bei der Wiedergabe, selbst 
wenn wie bei La Traviata nicht so drama- 
tische Gefühlsübersteigerungen auszudrük- 
ken sind, wie sie Verdi beispielsweise in 
Rigoletto und Othello hineingelegt hat. In 
La Traviata herrscht die Stimmungsschilde- 
rung vor; dennoch sollte man sich nicht ver- 
leiten lassen, bei dem sehr zart beginnen- 
den Vorspiel die Lautstärke anzuheben, 
denn eine wuchtige Dynamikstelle setzt 
etwa zwei Zentimeter vom äußeren Platten- 
rand ein und verlangt Reserven im Ver- 
stärker. 

Die tragende Rolle der Violetta ist mit 
Maria Stader gut besetzt. Ihre Stimme hat 
Kraft in den Höhen, und die Koloraturen 
perlen glasklar auf. Alfred (Ernst Haefliger) 
und Germont (Lawrence Winters) bilden 
die sympathische Ergänzung dazu. Durch 
die Stereo-Technik heben sich die tragen- 
den Stimmen gut vor dem dezenten Hinter- 
grund des Chors und Orchesters des Nord- 
deutschen Rundfunks ab. — Diese Kurzfas- 
sung der Oper ist der Bühnentradition 
gemäß aufgenommen. Für die Zukunft der 
Stereo-Schallplattenoper wäre zu erwägen, 
ob man nicht wie bei der Fernsehoper zu 
einer Auffassung übergeht, die noch mehr 
auf den kleinen Zuhörerkreis im Wohnzim- 
mer ausgerichtet ist. Dabei wäre denkbar, 
daß man von der starren Opernaufstellung 
abkommt und den Stimmen mit Hilfe der 
Stereo-Technik mehr Bewegung im Raum 
gibt. 
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Vorschläge für die WERKSTATTPRAXIS 





Löt-, Schmelz- und Plastikschweißgerät 


Ein auch in der Service-Werkstatt recht nützliches Werkzeug für 
sehr universelle Verwendung wurde aus dem elektrischen Löt- 
kolben entwickelt. Man griff dabei auf die bewährte Lötkolben- 
konstruktion zurück, die es nach dem Lösen einer Schraube er- 
laubt, das Heizelement durch einfaches Umstecken auszuwechseln, 
Durch vier verschiedene Elemente von 25 bis 125 W und elf ver- 
schiedene Arbeitseinsätze wurde diese Konstruktion Pico-Spezial 
zu einem sehr universellen Löt-, Schmelz- und Plastikschweiß- 
gerät. 


Bild 1. Verschweißen eines Pro- 

« filbandes aus thermoplastischem 

Material; von oben nach unten: 

die beiden Schnittflächen werden 

am Schmweißmesser ermärmt, 

langsam nach oben geführt und 
zügig zusammengepreßt 





Zu dieser Kombination ist nämlich ein weiterer Heizkörper mit 
30 W gekommen, der nicht zum Löten, sondern speziell zur Holz- 
und Plastikbehandlung dient. Hierzu sind serienmäßig fünf Ein- 
sätze vorgesehen. Drei Formen dienen dem Schmelzen von Schel- 
lack, wie es beim Ausbessern von Fournieren und dgl. erforderlich 
ist. Ein anderer Einsatz wird zum Ausbrennen von Harzgallen ge- 
braucht, während der letzte aus einem handlichen Schweißmesser 
mit säurebeständigem Nickelblatt besteht. Wie die Fotos in Bild 1 
zeigen, lassen sich damit Tischumleimer, Rundriemen und andere 
Kleinprofle aus thermoplastischem Material mühelos ver- 
schweißen. 


Außer diesem Messer gibt es noch andere Einsätze, die es er- 
möglichen, kleine Schäden an Plastik-Gegenständen schnell zu 
beheben. Mit der zunehmenden Verwendung von Kunststoffen in 
der Rundfunk-Industrie, z.B. für Gehäuse von Taschenempfängern, 
wird solch ein Universalgerät auch für die Reparaturwerkstatt 
interessant. Ein vollständiger Gerätesatz zum Löten und Schwei- 
Ben in Hartholz-Kassette nach Bild 2 kostet 48 DM. 


Hersteller: Lötring Werner Bittmann, Berlin-Charlottenburg 2 


Neue Maschinen für die Werkstatt 


Das Bosch-Combi-Elektrowerkzeug umfaßt ein wohldurchdachtes 
Programm für alle feinmechanischen Arbeiten in der Fachwerkstatt 
und beim Amateur. Im Bild ist die Verwendung als Tischbohr- 
maschine gezeigt. Die hohe Säule gestattet es, auch umfangreiche 
Werkstücke zu bearbeiten. Sie dient umgelegt als Führungsrohr für 
eine Drechselbank und ähnliche Einrichtungen. 


In Hannover wurde der Betriebsfachmann auf dem umfang- 
reichen Stand der BBC u. a. mit zwei Elektro-Kleinwicklern 
bekannt gemacht, wie sie zum Ab- und Aufwickeln von 
Kunststoffolien, Drähten und Kabel vielfach gebraucht wer- 
den. Diese Kleinwickler arbeiten mit geregelten Gleichstrommoto- 
ren. Sie halten die mit einem Potentiometer einstellbare Zugkraft 
selbst bei sehr großen Durchmesseränderungen {1 :10) und sehr 
großen Geschwindigkeitsänderungen (z. B. 1:20) genau stabil. 
Dabei werden die Folie oder die Drähte nicht mechanisch abge- 
tastet. Reißt das aufzuwickelnde Gut, dann wird die Motordreh- 
zahl so abgefangen und begrenzt, daß sich die Enden glatt um die 
Trommeln legen. Das Verfahren dürfte auch für Transformator- 
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Bild 2. Die vollständige Pico-Combi-Lötgarnitur ein- 
schließlich Plastik-Schweißbesteck 


Rechts: Arbeiten an 
einem fernsteuer- 
baren Schiffsmodell 
mit dem Bosch- 
Combi-Elektro- 
mwerkzeug 





Wickelmaschinen Vorteile bieten, um konstan- 
ten Zug und damit beste Ausnutzung des 
Wickelraumes zu gewährleisten. 

Frieseke & Hoepfner zeigten erstmalig eine 
neue automatische Wickelmaschine mit Pro- 
grammzählwerk zum Wickeln von mehreren 
zusammenhängenden Transformator-, Feld- 
oder sonstigen Spulen. Der Drahtführungs- 
schlitten wird dabei hydraulisch von einer zur 
anderen Wickelkammer geführt und von einem 
elektronischen Programmzählwerk gesteuert. 
Um einen exakten Übergang zwischen den 
Kammern zu erzielen, wird die Wickelspindel 
kurz vor dem Erreichen der gewünschten Win- 
dungszahl abgebremst und bei der genauen 
Windungszahl stillgesetzt, bevor der Drahtfüh- 
rungsschlitten verschoben wird. 


Fernseh-Service 


Zu wenig Kontrast verursacht ausgedehnte 
Fehlersuche 


„Viel zu wenig Kontrast“ lautete die Beanstandung, mit der ein 
Fernsehgerät zur Reparatur kam. 

Die erste Überprüfung galt der getasteten Regelung. Um Gewiß- 
heit zu erhalten, ob die Taströhre und die vom Zeilentransfor- 
mator gelieferten Impulse in Ordnung sind, kann man zu einem 
einfachen Mittel greifen: Gitter und Katode der Taströhre werden 
kurzgeschlossen und die an der Anode entstehende negative Span- 
nung wird gemessen. In der Regel muß sich eine Spannung von 
— 100 bis — 200 V einstellen. 

Diese Überprüfung der getasteten Regelung wie auch die Unter- 
suchung der eigentlichen Kontrasteinstellung zeigte nichts Ver- 
dächtiges. Auch alle Betriebsspannungen im Zf- und im Video- 
Verstärker waren in richtiger Höhe vorhanden. Die mit dem Wobb- 
ler aufgenommene Zf-Durchlaßkurve war leicht deformiert, ihre 
Amplitude war viel zu klein. Der Grund lag in einem Schaden an 
der Video-Diode Typ OA 160, sie hatte nur noch einen Sperrwider- 
stand von 500 @. Nach dem Austausch der Diode stimmte die Zf- 
Kurve wieder. 

Zur größten Überraschung war der Kontrast nach Inbetrieb- 
nahme des Gerätes immer noch nicht richtig vorhanden. Der Kon- 
trast hatte sich zwar gebessert, der Fehler war aber noch nicht 
restlos behoben. Nun wurde von der Bildröhre aus rückwärts 
gehend systematisch eine Stufe nach der anderen mit einem Video- 
signal bzw. einem damit modulierten Zf-Träger durchgetastet. 
Stets ergab sich ein sauberes und kontrastreiches Bild. 

Erst als das Signal auf das Gitter der UKW-Mischstufe gegeben 
wurde, erschien ein wesentlich kontrastärmeres Bild. Nach 
Öffnen des Kanalwählers und nach einigen Gleichspannungs- 
messungen war der Fehler gefunden: Die Schirmgitterspannung 
fehlte, weil der Vorwiderstand unterbrochen war. 

Damit war nach einer langen Suche auch der zweite Fehler ge- 
funden. Nachdem der unterbrochene Widerstand erneuert war, 
erschien ein helles, kontraststarkes Bild auf dem Schirm. 

Gerhard Schmidt 


Keine Helligkeit 


Ein Fernsehgerät zeigte keine Helligkeit. Der Zeilen-Oszillator 
und die Ansteuerung der Zeilen-Endstufe (mit der Röhre PL 36) 
waren in Ordnung. Der mittlere Katodenstrom der Zeilen-End- 
röhre betrug jedoch statt 120 mA rund 190 mA. Beim Entfernen 
des Hochspannungsanschlusses an der Bildröhre ging der Katoden- 
strom der Röhre PL 36 auf 120 mA zurück. Hochspannung war vor- 
handen, soweit dies ohne Meßgerät beurteilt werden konnte. 
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Nach langem Suchen fand sich endlich ein Heizfaden-Anoden- 
schluß in der Hochspannungsdiode DY 86. Die Kapazität Bild- 
röhrenanode-Masse (in der Größenordnung von inF) wurde da- 
durch unmittelbar an das heiße Ende des Zeilentransformators 
gelegt. Das brachte die gesamten Zeitkonstanten- und Resonanz- 
verhältnisse in der Zeilen-Endstufe und in der Ablenkeinheit in 
Unordnung. 







Q 

2 

8 DY86 Durch den Heizfaden-Anodenschluß 
Ss in der Hochspannungsdiode kam die 
2 Kapazität der Bildröhrenanode 
= Bildröhre gegen Masse parallel zum Zeilen- 
S Anode transformator und zur -Endröhre zu 
5 -— liegen. Als Folge konnte die Zeilen- 
= Endstufe nicht mehr einwandfrei 

arbeiten 


Röhrenkapaziıtärt 


Nach dem Erneuern des Hochspannungsgleichrichters war das 
Gerät wieder betriebsklar. 

Als Lehre ergab sich aus diesem an sich nicht schwierigen Fehler, 
daB bei einer fachgerechten Hochspannungsmessung mit einem 
Röhrenvoltmeter solche Fehler schneller zu finden sind. Man hätte 
hier dann feststellen können, daß zwar die hochgespannte Wec- 
selspannung vorhanden war, aber nicht gleichgerichtet wurde. 

Friedrich Blazek 


Die Frequenz des Zeilenoszillators wandert 


Bei einem zur Reparatur eingelieferten Fernsehempfänger 
änderte sich jeweils innerhalb von etwa 10 Minuten die Frequenz 
des Zeilenoszillators so stark, daß die Bildzeilen wegkippten. 

Die Fehlerursache lag offenbar im Zeilengenerator. Da sich die 
Röhre als einwandfrei erwiesen hatte, wurden in den kritischen 
zehn Minuten sämtliche Spannungen überprüft, doch ohne Erfolg. 
Irgendwo mußte sich ein frequenzbestimmendes Bauelement 
ändern. Alle in Frage kommenden Widerstände, Spulen, Konden- 
satoren und auch die beiden Dioden in der Phasenvergleichsschal- 
tung wurden ausgewechselt; aber der Fehler war noch nicht be- 
seitigt. 


Die falsche, schlecht angelötete 
Drahtbrücke parallel zur Oszilla- 
torspule (schlechte Lötstelle im 
Kreis), die bei der Verdrahtung 
unbeachtet geblieben war, verur- 
sachte die beschriebenen Frequenz- 
manderungen 





Zeilen- 
Sinusoszillator 


Bei einer nochmaligen Durchsicht wurde endlich im Zeilen- 
generator (Sinus-Oszillator nach beigefügtem Schaltbild) ein Stück- 
chen Draht entdeckt, das während der Schaltarbeit in der Fabrik 
offenbar unbeachtet geblieben war. Dieser Draht war mit einem 
Ende fest an die Anzapfung der Generatorspule angelötet. Das 
andere Ende schien am anodenseitigen Ende der Spule zu liegen, 
war aber dort nicht einwandfrei verlötet, denn sonst hätte der 
Oszillator überhaupt nicht geschwungen, und der Fehler wäre 
sogleich entdeckt worden. Beim Herausziehen des Drahtes wurde 
festgestellt, daB das FlußBmittel im Lötzinn eine isolierende Schicht 
gebildet hatte. Die dadurch entstandene Kapazität war sehr wenig 
stabil und veranlaßte, parallel zum Kreiskondensator liegend, die 
geschilderten Frequenzwanderungen. — Nach Entfernen der Draht- 
brücke arbeitete das Gerät wieder einwandfrei. Uwe Salden 


Keine Helligkeit: lonenfall-Magnet war verstellt 


Ein Fernsehgerät zeigte nach dem Einschalten keine Helligkeit 
mehr, nachdem es am Tage zuvor noch einwandfrei gearbeitet 
hatte, wie der Kunde angab. Kurz entschlossen kaufte der Kunde 
einen neuen Empfänger. Das alte reparaturbedürftige Gerät wurde 
in Zahlung genommen. 

Bei der Reparatur stellte sich zunächst eine Kontaktstörung an 
der Anode der Zeilen-Endröhre PL 81 heraus: Die eine Hälfte der 
Kappe war völlig zerfressen, die andere Hälfte mit Grünspan 
überzogen, so daß eine sichere Kontaktgabe unmöglich war. 

Aber nach der Instandsetzung fehlte die Helligkeit noch immer. 
Um zu prüfen, ob Hochspannung vorhanden sei, wurde einfach das 
Hochspannungskabel von der Bildröhre abgenommen und gegen 
Masse gehalten. Dem etwa 2cm langen Funken nach zu urteilen 
war Hochspannung vorhanden (Diese grobe Spannungsprüfung 
soll aber im allgemeinen nicht angewendet werden!). Weiter wur- 
den die übrigen Betriebsspannungen an der Bildröhre kontrolliert; 
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alles war in Ordnung. Der Vollständigkeit halber wurde nun noch- 
mals die Hochspannung ordnungsgemäß mit dem Röhrenvoltmeter 
gemessen. Und siehe da, das Röhrenvoltmeter zeigte keinerlei 
Hochspannung. Der eine sichtbare Funke bei der vorgenannten 
Grob-Prüfung war eine einmalige Entladung gewesen und hatte 
das Vorhandensein der Hochspannung nur vorgetäuscht. Schuld 
hatte die Hochspannungsdiode (DY 86), nach dem Auswechseln 
erschien die Hochspannung mit dem richtigen Wert von 16 kV. 

Doch die Helligkeit blieb weiterhin aus. Mußte das Schlimmste, 
ein Ausfall der Bildröhre, vermutet werden? — Zum dritten und 
vierten Male wurden sämtliche Spannungen kontrolliert. Am 
Helligkeits-Grobeinstellregler wurde die Vorspannung der Bild- 
röhre auf —20 V verringert. Bei dieser Vorspannung wurde das 
Verhalten der übrigen Bildröhren-Spannungen beim Betätigen des 
Helligkeitsknopfes beobachtet. An der Hochspannung zeigte sich 
dabei, daß ihre Größe von 12 bis 18 kV schwankte. Also mußte ein 
kräftiger Strahlstrom durch die Bildröhre fließen, sonst wäre diese 
Änderung kaum möglich gewesen („Glücklicherweise“ war die 
Hochspannung in dem vorliegenden Gerät nicht stabilisiert). 

Endlich wurde die Fehlerursache entdeckt: der Ionenfallmagnet 
war verschoben. Er wurde richtig justiert, und sogleich war die 
Helligkeit da. Anscheinend hatte der Kunde zuerst Störungen 
durch den zerfressenen Gitteranschluß beobachtet und daraufhin 
den Ionenfallmagneten selbst verschoben. — Nachdem die üblichen 
Service-Einstellungen vorgenommen waren, arbeitete der Emp- 
fänger wieder einwandfrei. 

Ludwig Huffert, Rundfunkmechaniker-Meister 


Kein Bild: Hf-Oszillator läßt sich nicht mehr 
auf seine Sollfrequenz abstimmen 


Ein Fernsehgerät zeigte kein Bild mehr. In verschiedenen Ser- 
viceschriften wird besonders darauf hingewiesen, wann und wo 
der Oszillatorkern zur Feinabstimmung nachzudrehen ist. Hier 
jedoch hatte die Stellung des Kernes fast keinen Einfluß auf das 
Bild. Selbst bei fast herausgedrehtem Messingkern kam noch kein 
Bild zustande. Demnach lag die Oszillatorfrequenz zu hoc; diese 
Annahme wurde dadurch bestätigt, daß der Ton einwandfrei zu 
hören war. 

Nachdem die Misch- und OÖszillatorröhre PCF 82 vorsorglich aus- 
gewechselt worden war, wurde der Kanalwähler geöffnet und die 
Kanalstreifen aller unbenützten Kanäle wurden herausgenommen. 
Vielleicht muß noch darauf hingewiesen werden, daß am Trimmer 
im Oszillator nichts geändert wurde, weil dieser durch Lack fest- 
gelegt war und deswegen kaum den Fehler verursacht haben 
konnte. Nun wurden die Einzelteile der Oszillatorschaltung unter- 
sucht und die Anodenspannung mit dem im Schaltbild angegebenen 
Wert verglichen. Dabei stellte sich heraus, daß eine kleine Dros- 
sel, bestehend aus einer einzigen Windung, Schluß zwischen An- 
fang und Ende aufwies. Diese Drossel führte von der Kontaktleiste 
der Kanalstreifen am Schalter zum Anoden-Fassungskontakt der 
Oszillatortriode. Der Schluß dieser kleinen Induktivität verschob 
nun die Oszillatorfrequenz so stark nach oben, daß der Bildträger 
nicht mehr in den Durchlaßbereich fiel und so kein brauchbares 
Bild mehr zustande kam. Karlheinz Seilnacht 


Bild schrumpft zusammen 


Im Laufe des Programms wurde an einem Fernsehgerät das Bild 
zunehmend kleiner, der Ton unklar, und hin und wieder schlug 
die Gerätesicherung durch. 

Die Fehlerursache war der Katodenwiderstand einer Endröhre 
(PCL 81): Sein Wert ging bei zunehmender Erwärmung bis auf 
50 zurück. Dadurch stellten sich Verzerrungen und erhöhter 
Stromverbrauch ein. Diesem war der Selengleichrichter im Netzteil 
nicht gewachsen; er reagierte mit erhöhten Spannungsabfall, wo- 
durch die genannte Bildschrumpfung entstand. — Ein neuer 
Katodenwiderstand stellte den ordnungsgemäßen Zustand wieder 
her. Albert Wessel 


Zweiter Philips-Tonbandwettbewerb 


Mit Beginn der Deutschen Industriemesse 1960 in Hannover startete die 
Deutsche Philips GmbH ihren zweiten Wettbewerb für Tonbandamateure. 
Fünf Arbeitsthemen stehen diesmal wahlweise zur Verfügung: 


‚ Land und Leute 

. Menschen im Alltag 

. Berlin 

. Spielerei mit Tonband 
5. Bild und Ton 


Für die Einsendungen sind in jeder Gruppe 25 Gewinne ausgesetzt, u. a. 
auch Gruppenpreise von je einem Stereo-Tonbandkoffer RK 80 mit Zu- 
behör. Als Hauptpreis kommt zum RK 80 noch eine komplette HiFi-Stereo- 
Anlage. Einsendeschluß des neuen Philips-Tonbandwettbewerbs ist der 
20. August 1960. Teilnahmebedingungen stehen bei der Deutschen Philips 
GmbH in Hamburg, Mönckebergstraße 7, und in allen Philips-Filialen zur 
Verfügung. 


>» 0 Nm — 
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FUNKSCHAU- Leserdienst 


Der Leserdienst steht unseren Abonnenten für technische Auskünfte zur 
Verfügung. Juristische und kaufmännische Ratschläge können nicht erteilt, 
Schaltungsentwürfe und Berechnungen nicht ausgeführt werden. 


Wir bitten, für jede Frage ein eigenes Blatt zu verwenden und Vertriebs- 
und andere Angelegenheiten nicht in dem gleichen Schreiben zu behandeln. 
Doppeltes Briefporto (Inland 40 Pfg., Ausland zwei internationale Ant- 
mortscheine) ist beizufügen. Anfragen, die dieser Bedingung nicht ge- 
nügen, können nicht bearbeitet, telefonische Auskünfte nicht erteilt werden. 


Anschrift für den Leserdienst: München 37, Karlstr. 35. 


Empfangsbeobachtungen von Übersee-Rundfunksendern 


Frage: Ich befasse mich mit dem Kurzmwellenempfang von Über- 
see-Rundfunksendern und benutze dazu einen anerkannt guten 
deutschen Exportempfänger mit mehreren KW-Bereichen. Beim 
Studium der FUNKSCHAU entdeckte ich in Heft 4/1959 in der 
Spalte „Rundfunk auf Kurzwellen“ die Empfangsbeobachtung 
einer südamerikanischen Station. Ihr Empfang wird als „lautstark 
und klar“ geschildert, während ich den gleichen Sender nur gestört 
aufnehmen kann. Woran liegt das? W. L., Wetzlar 


Antwort: Die Ausbreitung der kurzen Wellen unterliegt jahres- 
und tageszeitlichen Schwankungen. Schon allein deshalb lassen 
sich Empfangsergebnisse vom November nicht mit solchen vom 
Februar vergleichen. Hinzu kommen die örtlichen Bedingungen am 
Empfangsort sowie das sogenannte „Funkwetter“, das sich ständig 
ändert. Sehr wahrscheinlich ist die benutzte Empfangsanlage 
völlig in Ordnung und der südamerikanische KW-Sender wird 
schon in einiger Zeit wieder gut hörbar aufzunehmen sein. 


Umstellung von Hi-Fi-Verstärkern auf Stereofonie 


Frage: Ich bitte um Lieferantennachweis oder um Wickelangaben 
für den Übertrager Ü2 zu dem in der Überschrift genannten Auf- 


satz in FUNKSCHAU 1960, Heft 4, Seite 89. D. M. in Hannover 


Antwort: Für den genannten Zweck eignet sich jeder Ausgangs- 
übertrager, der primär an zwei parallelgeschaltete Endröhren EL 84 
(2,6 kQ) und sekundär an die beiden in Reihe geschalteten Laut- 
sprecner (2.B.49 +40 = 80) paßt. Außerdem ist zu beachten, 
daß sich auf der Primärseite infolge der Parallelschaltung der Vor- 
magnetisierungsstrom aus 2 X 48 mA = 96 mA zusammensetzt. 
Falls keine fertig erhältliche Type greifbar ist, mögen die Wickel- 
daten des im Mustergerät benutzten Übertragers als Anhalt die- 
nen. Dieser ist mangels Zeit zwar nicht optimal bemessen worden, 
aber er hat sich im praktischen Betrieb gut bewährt. 


Kern = EI60 w1 = 750 Wdg. 0,2mm © 


w2= 60 Wdg. 0,6 mm & 
w3= 60 Wdg. 0,6 mm © 
w4 = 750 Wdg. 0,2 mm & 


Um die Streuung herabzusetzen, wurde die Primärwicklung in w1 
und w 4 aufgeteilt. Dabei ergibt sich eine obere Grenzfrequenz von 
50 kHz. Die untere Grenzfrequenz hängt vom gewählten Luftspalt 
ab. Diesem Punkt braucht man jedoch keine große Bedeutung bei- 
zumessen, weil der Wert relativ hoch liegen darf, da die Tiefen 
ohnehin keine Ortung zulassen. 


„Echoverstärker“ für Tonbandgeräte? 


Frage: Ich bin schon lange auf der Suche nach der Schaltung eines 
Echoverstärkers, der sich nachträg:ich an ein Tonbandgerät oder 
eine Übertragungsanlage anschließen läßt, um einen Nachhall zu 
erzeugen. Bitte, besorgen Sie mir diese Schaltung oder eine Bau- 
anleitung für einen Hallraum bzw, eine Echokammer. 

K. P. in Floßdorf 


Antwort: Den legendären Echoverstärker, etwa in Form eines 
Kästchens mit elektrischen Laufzeitgliedern und ein paar Röhren, 
gibt es gar nicht. Zur Erzielung eines Nachhalls ist stets ein akusti- 
sches, mechanisches oder magnettontechnisches Verzögerungsglied 
erforderlich. Am einfachsten läßt sich eine Hallraum-Anordnung 
verwirklichen, sofern hierzu ein nichtbenutzter Kohlenkeller, eine 
Waschküche oder notfalls ein Stiegenhaus. zur Verfügung stehen. 
Auch mit einer akustischen Verzögerungsleitung aus Kunststoff- 
Rohr (ähnlich dem Blaupunk-Concert-Hall-Verfahren) sind brauch- 
bare Ergebnisse zu erzielen. Bei einem anderen mechanischem 
Verzögerungsverfahren, das amerikanische Amateure gern ver- 


wenden, wird eine Zugfeder benutzt. Am elegantesten arbeitet die 
Verhallungsmethode mit Hilfe eines endlosen Tonbandes, aber 
hier dürfte infolge der mechanischen Schwierigkeiten kein Selbst- 
bau möglich sein. Das Thema wurde bereits 1956 in der FUNK- 
SCHAU, Heft 12, Seite 501, ausführlich behandelt. Da diese Num- 
mer vergriffen ist, können Interessenten nur noch Fotokopien der 
betreffenden Seite (Preis: 85 Pf) erhalten. 


Übertrager für verstärkerlosen Türlautsprecher 


Frage: Ich möchte eine verstärkerlose Türsprechanlage nach 
FUNKSCHAU 1959, Heft 20, Seite 510, bauen und dazu einen 
vorhandenen 4-(2-Lautsprecher verwenden. Bitte, nennen Sie mir 
Kerngröße und Wickeldaten des erforderlichen Übertragers 


1002:40. W.L., Dutenhofen 


Antwort: Bei der geringen zu übertragenden Sprechleistung von 
einigen zehntel Watt genügt der kleinste handelsübliche Kern, wie 
man ihn für Ausgangsübertrager in Reiseempfängern verwendet, 
also z. B. Kerngröße M 30. Weil man diese Größe selten zur Hand 
hat und weil das Wickeln bei so kleinen Abmessungen mühselig 
ist, verwendet man besser irgendeinen Kern eines gerade vor- 
handenen Ausgangsübertragers aus einem ausgeschlachteten 
Rundfunkempfänger. Man kommt dabei mit wenig Windungen 
aus und kann dicken Draht benutzen, so daß sich die Bewicklung 
ohne viel Umstände freihändig ausführen läßt. Weil keine Breit- 
band-Eigenschaften erforderlich sind, lassen sich Faustwerte für 
die Windungszahlen angeben, die für alle praktisch in Frage kom- 
menden Kerne genügend genau passen. Für die 4-Q-Wicklung 
nimmt man 60 und für die 100-®-Wicklung 300 Windungen (Über- 
setzungsverhältnis 1:5). 


Im Idealfall wären die Drahtstärken so zu wählen, daß jede 
Wicklung etwa die Hälfte des verfügbaren Wickelraumes ein- 
nimmt, aber auch hier kann man sich mit Richtwerten behelfen. 
Bis herunter zur Kerngröße M 42 kommt man für die 4-Q-Wicklung 
gut mit CuL-Draht von 0,8mm ® aus und für die 100-Q-Seite 
eignet sich CuL-Draht 0,3 mm 9. 


Stereo - Tonbandkoffer RK 50. 


Linie für die Übertragung von 
Musik gedacht. Es ist äußerst 
robust aufgebaut, gegen magne- 
tische Störfelder abgeschirmt und 


Dieses Nachfolgegerät [{Bild) des 
Philips-Tonbandkoffers RK 40 be- 
sitzt den gleichen mechanischen 
Aufbau und die drei Bandgeschwin- 
digkeiten 4,755 — 9,5 — 19 cmisec. 


vollständig gegen das Eindringen 
von Staub und Schmutz gekapselt. 
Das Mikrofon kann daher auch 
unter schwierigen Betriebsbedin- 
gungen, z. B. in der eisenverarbei- 





A 


tenden Industrie oder an Bord von 
Schiffen, betrieben werden. Das 
System ist ferner gegen Tempe- 
ratureinflüsse weitgehend geschützt 
und arbeitet bei Umgebungstempe- 
raturen bis zu 75°C, Die Aus- 
gangsimpedanz beträgt 502; bei 
Verstärkern mit hochohmigem Ein- 
gang ist ein Übertrager erforder- 
lich. Preis 135 DM [Deutsche Phi- 
lips GmbH, Hamburg 3). 


Durh Verwendung von Viertel- 
spurtonköpfen wird jedoch die 
Spielzeit auf maximal 16 Stunden 
bei einer 18-cm-Spule mit Doppel- 
spielband erweitert. Ferner sind 
Trik- bzw. Mischsendungen mit 
Hilfe von zwei Spuren möglich. 
Bespielte Stereobänder können 
über den eingebauten Verstärker 
und über einen zusätzlichen Nf- 
Verstärker mit Lautsprecher (Rund- 
funkapparat} wiedergegeben wer- 
den. Preis 639 DM (Deutsche Philips 
GmbH, Hamburg 1). 


. Philips- 
_Tauchspulen- 

. Mikrofon 

. Typ VE 1096 
mit Kugel- 0... 


Tauchspulen-Mikrofon VE 1036. en a RE FEEE 
charakteristik _ 


Dieses neue Mikrofon mit dem 
zwischen 50 und 15000 Hz ausge- 
glichenen Frequenzgang und der 
Kugelcharakteristik ist in erster 





Ein Radio krächzt und will nicht mehr, 
zum Glück sieht’s Dr. Funk und er 
kommt bald zu folgendem Befund: 
mit LORENZ-RÜHREN wird’s gesund. 


STANDARD ELEKTRIK LORENZ 
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sind jetzt prompt lieferbar: 


Röhren -Taschen-Ta belle .. Auflage 


Vollständig neu bearbeitet, 
im Umfang wesentlich er- 
weitert — 192 Seiten, davon 
26 Seiten Sockelschaltungen. 
— Erstmals mit Hersteller- 
angaben und Richtpreisen, 
sonst in der bewährten An- 
ordnung der Daten und 
Typen. Enthält rund 3000 
Röhren, darunter die wichtig- 


sten amerikanischen Typen. 


192 Seiten, Preis 5.9 DM 





ame DO 






Sendertabelle AauscaBe 1960 





Die bewährte Sendertabelle 
in völliger Neubearbeitung, 
die der Vervollkommnung 
der Sendernetze Rechnung 
trägt. Enthält alle Mittel-, 
Lang- und UKW-Sender, die 
deutschsprachigen Kurzwel- 
lensender und Fernsehsender 


Mitteleuropas. 


32 Seiten, 2farbig, Preis2DM 


Kleine Fernsehempfangs-Praxis 


3.,neu bearbeitete und stark 
erweiterte Auflage des Ta- 
schen-Lehrbuchs der Fern- 
sehtechnik. Von P. Morcus. 
420 Seiten mit 339 Bildern 
(über 400 Einzelbildern), 8Ta- 
bellen und einer Klapptofel 


Kart. 9.60, in Leinen 10.80 DM 
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Neue Druckschriften 


Die besprochenen Schriften bitten 
wir ausschließlich bei den ange- 
gebenen Firmen und nicht bei der 
Redaktion der FUNKSCHAU anzu- 
fordern. 





Bosch MP-Kondensatoren für alle 
Geräte der Elektrotechnik. 18 Sei- 
ten DIN A 4. Robert Bosch GmbH, 


Siuttgart. 
Inhalt: Selbstheilung des MP- 
Kondensators — MP-Kondensato- 


ren für Gleichspannung — Grund- 
sätzliche Betrachtungen zur Wech- 
selspannungsbeanspruchung von 


MP-Kondensatoren — Elektrische 
Eigenschaften der MP-Wechsel- 
spannungs-Kondensatoren -—- Er- 


läuterung des Bosch-Bestellzei- 
chens. 


Der Meisterbrief — Graetz-Fern- 
sehlehrgang. Diese 32seitige Druck- 
schrift im DIN-A-5-Format stellt 
die Zusammeniassung einer in 
der Kundenzeitschrift Graetz- 
Nachrichten veröffentlichte Aufsatz- 
reihe dar. Sie soll in unterhalt- 
samer Form Arbeitsunterlagen und 
Erfahrungen für den Fernseh-Ser- 
vice vermitteln. Anhand von Schal- 
tungsauszügen werden Hinweise 
zum schnellen Erkennen von Feh- 
lern im Fernsehgerät und deren 
Beseitigung gegeben. Wenn auch 
die Schaltungsauszüge naturgemäß 
firmengebunden sind, so gelten 
doch die Beschreibungen für die 
Standard-Schaltungen der Fernseh- 
technik. Die Kapitelüberschriften 
lauten: Ein Fernsehlehrgang fast 
im Spazierengehen! — Messen heißt 
Wissen — Bilder im Fahrstuhl - 
Fernsehtechnikers Kiagelied — 
Horch was kommt von draußen 
rein? — Das Fernseh-Gerät als Stör- 
sender — Man will höher hinaus — 
Ein kleines Antennenbrevier. Diese 
Überschriften zeigen bereits, wie 
lebendig der Stoff behandelt wor- 
den ist (Graetz-Werke KG, Altena/ 
Westf.). 


Grundig-Stereo-Konzertschränke, 
Diese neue zwölfseitige Druck- 
schrift im DIN-A-4-Format enthält 
das vollständige Programm an Kon- 
zertschränken für 1960. Die neu 
aufgenommenen Typen weisen eine 
betont schlichte Linie auf. Anstelle 
der üblichen Sioffbespannung sind 
bei diesen Schränken Schallöffnun- 
gen mit Schlitzen vorgesehen, die 
der Möbelserie den Charakter mo- 
derner Sachlichkeit geben. Die reich 
bebilderte Druckschrift enthält 
außerdem ausführliche technische 
Angaben über die elektrische Aus- 
stattung der Schränke (Grundig- 
Radio-Werke GmbH, Fürth/Bay.). 


Grundig - Zauberspiegel. Dieses 
achiseitige Faltblatt im DIN-A- 
4-Format stellt in Wort und Bild 
das gesamte derzeitige Programm 
an Fernsehempfängern und Fern- 
sehschränken vor. Dabei wird be- 
sonders auf den drahtlosen Fern- 
dirigenten hingewiesen, mit dessen 
Hilfe ohne Drahtverbindung von 
jeder Stelle im Zimmer aus nach 
Wunsch Lautstärke, Helligkeit und 
Senderwahl bedieni werden kön- 
nen {Grundig-Radio-Werke GmbH, 
Fürth/Bay.). 


Dia- und Schmalfilm-Synchroni- 
sation. In dieser Schrift stellte 
Philips technische Unterlagen über 
die Dia- und Schmalfilm-Synchro- 
nisation mit Tonbandgeräten zu- 
sammen. Sie behandeln den Auf- 
bau der Anlagen, Fortschaltung 
von Dia-Projektoren durch Impuls- 
signale auf dem Tonband bzw. 


durch die Markierung des Ton- 
bandes mit Schaltfolie sowie die 
unterschiedliche Steuerung des 
Gleichlaufes von Schmalfilm und 
Tonband. Text und Bilder sind 
sehr anschaulich gehalten. Die 
Druckschrift soll hauptsächlich dem 
Fotofachhändler und dem Ton- 
bandamateur die Zusammenhänge 
zwischen Projektion und Tonband 
erläutern und über die Dia- und 
Schmalfilmprojektion orientieren 
(Deutsche Philips GmbH, Ham- 
burg). 


Transistor-Super 1960 für Auto, 
Reise und Heim. Auf acht Seiten 
werden mit farbigen Abbildungen 
und ausführlichen technischen Da- 
ten die drei neuen Transistor- 
Super Polo T 10, Weekend T 10 und 
Touring T 10 vorgestellt (Schaub- 
Lorenz Vertriebs GmbA, Pforzheim). 


Schniewindt - Antennen - Haupt- 
katalog 5960. Diese 48 Seiten 
starke Schrift bildet eine recht be- 
grüßenswerte Arbeitshilfe für den 
Fachmann, denn sie führt auf ins- 
gesamt 26 Seiten alle zur Zeit lie- 
ferbaren Rundfunk-, Fernseh- und 
Autoantennen des Unternehmens 
an. Eine eigene Rubrik nennt Ama- 
teur-UKW-Antennen für das 2-m- 
und das 70-cm-Band. Anschließend 
sind Antennenverstärker aller Art, 
Antennenfilter, Symmetrierglieder 
sowie alles erdenkliche Montage- 
Zubehör verzeichnet [C. Schnie- 
windt KG, Neuenrade/Westfalen). 


Hauszeitschriften 


Die besprochenen Schriften bitten 
mir ausschließlich bei den ange- 
gebenen Firmen anzufordern; sie 
mwerden an Interessenten bei Be- 
zugnahme auf die FUNKSCHAU 
kostenlos abgegeben. 





Die rollende Note, Zeitschrift für 
die Freunde des Hauses Becker. 
Nr. 2/1959, 36 Seiten DIN A5. Re- 
daktion Dr. Marion Keller. Becker- 
Radio-Werke GmbH., Karlsruhe. 


Diese Hefte bringen vorwiegend 
unterhaltende Beiträge über den 
Autosport und die Bedeutung von 
Funk- und Verstärkeranlagen in 
Fahrzeugen. Dies geht aus folgen- 
der Titelauswahl hervor: Carac- 
ciola: Die Geschichte der großen 
Rennstrecken, Der Nürburgring. — 
Dörner: Paragraphen gegen Stören- 
friede, Funkstörungen und ihre 
Beseitigung. — Keller: Ein Schiff 
spricht aus der Luft. — Nächtlicher 
Probeflug über Los Angeles. — 
Schäfer: 47 000 Kilometer, 400 Lan- 
dungen, 1200 Passagiere, — Becker 
meldet aus Übersee. 


Die rollende Note, Zeitschrift für 
die Freunde des Hauses Becker, 
Nr. 1/1960. 40 Seiten DIN A5. 
Redaktion Dr. Marion Keller. Bek- 
ker-Radiowerke GmbH, Karlsruhe. 

Becker-Monza startet. — Neu- 
bauer: Grand Prix. — AR 24 in der 
Engadiner Gletscherwelt. — Warum 


Verkaufsförderung? —- 10 Jahre 
Ittersbach. —- Fromwein: Kletter- 
künste an Wolkenbänken. — Dör- 


ner: Funkstörungen und ihre Be- 
seitigung 2. Teil: Der Ionen- und 
der Funken-Störer. 


Telefunken Ela-Tip Nr. 14/Bez. 
1959. 20 Seiten DIN A 4. Redaktion 
Herbert Petzoldt. Telefunken 
GmbH, Hannover. 

Stereo-Aufnahmestudio. —- Die 
Bedeutung der Fremd- und der Ge- 
räuschspannung. -— Stereo-Sum- 
menverstärker ELA V 110, — Sili- 
zium-Gleichrichter in ELA-Lei- 
stungsverstärkern. 
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Nov bei Franzis 


Taschenbuch 
für die elektronische Meßtechnik 


Elektronische Messung nichtelektrisch. Größen 
Herausgegebenvon derElektroSpezialGmbH 
312 Seiten mit 237 Bildern und 41 Tabellen 


Format 12,5x21 cm 
In Plastik-Einband 12.80 DM 


Kleines Stereo-Praktikum 


Von Fritz Kühne und Karl Tetzner 
Band 97/98 der Radio-Praktiker-Bücherei 
128 Seiten mit 93 Bildern 


Kartoniert 3.20 DM 


Gemeinschaftsantennen- 
Baufibel 


für Architekten, Bautechniker und Installateure 
Von A. Kneissl 
36 Seiten mit 23 Bildern 


In Iaminiertem Umschlag 2.50 DM 


Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und 
zahlreiche Fachhandlungen (Buchverkaufs- 


stellen). Bestellungen auch an den Verlag 
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100 000-2/Volt-Vielfachinstrument 


100000 9/Volt = 5000 Q/Volt =. 

Bereiche: 0,5, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000, 2500V = 
10, 25, 100, 250, 1000, 2500 Volt = 

2kQ, 200 K0, 20 MR, 200 M2, 

5 output'und db-Bereiche, mech. Überlastschutz. 
Herst.: TAYLOR, England. Preis: brutto DM 462.- 


elco 


GESELLSCHAFT FÜR MESS- UND FUNKTECHNIK MBH 
Baldham bei München, Eichhörnchenstraße 172, Postfach 9 
Telefon: Zorneding (08106) 8392 









So fest 
hält FIX 


der Reduziereinsotz für das große Loch der 17-cm-Platten. FIX 
fällt auch bei rauhem Plattenwechslerbetrieb nicht heraus. Er 
zentriert genau und vermeidet deshalb Tonschwankungen. 


Wenn Sie FIX noch nicht kennen, schreiben Sie bitte wegen 
Muster und Preis an 


WUMO-Apparatebau G.m.b.H. 


Stuttgart-Zuffenhausen 


UKW-Spezial-Empfänger, 
Fabrikat Rohde & Schwarz, für 
Netz- und Baiteriebetrieb, in 
allerbestem Zustand. 
Bereich : 22,5 - 45 MHz. 

Preis per Stck. DM 260.- 


Universal-Empfänger, Fabri- | 
kat RCA, Bereich: 195 kHz bis 
9,5 MHz, mit Röhren und Um- 
former. Preis p.$tck. DM 183.- 


US-Dezimeter Sende-Empfän- 
ger, iype RT-7/APN -], Be- 
reich. 418-462MHz, veränder!. 
fabrikneu. Preis p. St. DM 95.- 


Sende-Empfänger Type WS-48. Die {| 

kompl. Funkstation für denÄmateur. 

Frequenzbereich 6-9 MHz (33-50 m) 
m. Zubehör DM 195.-. 


Sonderposten. Hoch- Ä | 
empfindl.US-Doppel- I . INALLER WELT 


. & OÖ u kopfhör. mit Doppel- LOSE 
C Ex, bügel und Gummi- | 
® muscheln, Impedanz ca. 8000 Ohm. Sehr guter 374357. 3538773773 


O'SEN-U.METALLWARENFABRIK Zustand Ban Bug 


WUPPERTAL - UNTERBARMEN Zeiss-Ikon-Steckquarze 776 kHz DM 5.60 Aschaffenburg, Postfach 795, Telefon 22805 


nn er US-Fahrzeug-Teleskopsteck- 

: Antenne, 10teilig mit Federfuß, 

Neusilber, olivgrün gespritzt, 

2,80 m lang, fabrikneu DM 16.70 — 

Potentiometer Gewicht ca. 500 9. Suche Radio- i 
| bespannstoffe |. 


Einstellregler US-Stationsuhr, 130 mm &, schwarzes Leuchtziffer- US-EMPFANGER Kauaste Muster 
. blatt mit 8-Tage- Federwerk und 24-Stunden-Läut- AN/APR-4 I ——— 
Kleindrehkondensatoren werk. Gehäuse elfenbeinfarb., fabrikneu DM 14.80 OrIISFTT ©! 


Trimmer SIRUTIRERN at 38 - 4000 MHz 
ordern >le unsere »pezlallis enon oder ähnliche Geräls Ch. Rohloff 


Metallwarenfabrik Gebr. Hermie FEMEG, Fernmeldetechnik, Mü. 2, Augustenstr. 16 Ang. unter Nr. 7957 G jetzt: Remagen/Rh. 


{14b) Gosheim/Württ. - Postfach 38 Grüner Weg I 
Telefon: 234 Amt Remagen 


TAarCEOIVSOCHl! aNTTAEIsL 





Selbsttätige Netzspannungs-Stabilisierungstransformatoren 
250 VA Eingang 125-220-270 V #.25% Ausgang 220 V 1% 


5 -Lang-Yagı. Band 4 . “ & 
ee Speziell für Fernsehgeräte DM 120.— 


Spann-Gewinn 14dßB | C I = 
VorRöckverh.. "2748 VERKAUFSBÜRO FÜR 


Om Wiokel.ler 230 RALI-ANTENNEN WALLAU-LAHN 
Brutto DM 45.— 
SCHLIESSFACH 33 - FERNSPRECHER BIEDENKOPF 8275 


Wiederverkäufer erhalten üblichen Rabatt 


RADIO-FOÖTTINGER - (13a) Gunzenhausen - Mittelfranken 





er Bu, |>1, (rerme 


HAMBURG-ALTONA-KLAUSSTR. 4-6 


METRIX 460 B Preis om 95.- 


Ein Vielfachmeßgerät im Taschenformat 


Spannungsbersiche: 3-7,5-30-75-150-300-750 V = und ©. 
Innerer Widerstand : 10000 Q/V = und oo. Strombereicde: 
150 A - 1,5-15-75-150 mA-1,5 A = u.oo. Widerstandsbereiche: 
2 bis 200002 - 2000 bis 2MQ. Abmessungen: 140 x100 x 
40. mm. Gewicht 680 g. Zusotzgeräte: Nebenwiderst. — Strom- 
wandlerzange 1/1000: 75-150-1000 A oo — Vorwiderstands- 
kästchen: 1500 - 3000 - 7000 V = und co — Hochspannungs- 
tastsonde: 15 000 Y = und co 3000 = — Ledertaschen Nr. 1 
oder 2. SARATEG GmbH, Saarbrücken 3, Cecilienstr. 11-13 





GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 


für alle Zwecke. 
Auf Wunsch: versilbert — verchromt - 
rhodiniert. Umbau von klassischer auf 
Druckschaltung. Individuelle Bearbeitung, 
kurzfristige Lieferung. 

HANS BARTENBACHER, FUORTHi. Bay. 
Sommerstraße 1} 


Lautsprecher-Reparaturen 


alle Systeme — (auch Maximus) 
schnellstens und zuverlässig 








ARTUR SCHNEIDER 
Braunschweig, Donnerburgweg 12 


TIL TI WII / Ze TAI A 


Fernseh - Radio - Elektro - Geräte - Teile 
Auszug aus unserem 24seitigen Katalog 
DY86 3.40 EF 80 2.60 LS 50 9.90 PY82 2.95 
ECH 42 2.60 EF 86 3,70 PL8I 4.25 PY83 2.95 
ECH 81 2.50 EL 84 3.25 PY81 2.95 PCL81 3.95 
EF41 2.95 EY 86 3.10 PL36 5.95 PCC 88 5.95 
Händler verlangen unseren Katalog! Nachnahmeversand an Wiederverkäufer 


HEINZE, Großhandlung Coburg, Fach 507, Tel. 4149 












Mehr “Zreude 
, a Zernsehen 


durch den 


ENGEL-Vorschalt-Transformator 
VTS 3 

Ermöglicht bei auftretenden Netz- 

schwankungen ohne Spannungs- 

unterbrechung den Sollwert 220 V 

* : einzuregeln 


Ing. Erich u. Fred Engel GmbH 
Elektrotechnische Fabrik 
Wiesbaden » Dotzheimer Straße 147 
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von Bildröhren auf 
Heizfadenfehler 
einschl. Wendel- 
schluß, hodhohmi- 
gen Isolations- 
fehlern zwischen Bastler und Amateure können leider nicht beliefert werden. 


Senken: TTAULBIKIEID 
__ WILHELM HACKER KG |] 


Verschleiß, Vaku- 
umpröfung usw. 
Nur ein Drehschal- 

Großsortimenter für europ. und USA 
- Elektronenröhren - 
Elektrolyt-Kondensatoren 


: rg ö ter wie bei unseren 
Röhrenmeßgeräten. Mit Bildröhren-Kenndatentabellen, 

BERLIN-NEUKOLLN, SILBERSTEINSTRASSE 5-7 
Telefon 62 1212 


Material- und Röhrenversand 
postwendend ab Lager 


Bildröhren-Meßgerät W 21 © Neue 
Preisliste HL 2/60 
Pr : Zum Nachmessen für den Fachhandel 







Gut- und Verbrauchtbereichstabellen usw. 
Bitte Prospekt anfordern! 


MAX FUNKE K.G. Adenau/Eifel 


‚Spezialfabrik für Röhrenmeßgeräte 







FERNSEH- 
UND UKW- 
PNSEGSSINTAN 


Gleichrichter- Flach-Gleichrichter 
Elemente Klein-Gleichrichter 


auch 1.30 V Sperrspg. us 
liefert H. Kunz K. G. 
HB. Kunz K.G. Gleichrichterbau 
Gleichrichterbau Berlin - Charlottenburg & 


Berlin-Charloitenburg 4 Giesebrechtstr. 10 


Giesebrechtstriaße 10 
Telefon 32 21 69 Telefon 322169 


TRANSFORMATOREN 


Serien- und Einzelanfertigung 
aller Arten 
Neuwicklungen in 8 Tagen 


| Hl! K Herbertv.Kaufmann 
Hamburg - Wandsbek ] 
Rüterstraße 83 





HeinrichZehnderfab. f. Antennen v.Radiozubehör Tennenbronn/Schwarzw. 


Moderne 


Reparaturen Reparaturkarten Gerätekarten Röhren-Geräte, Funk-Zubehör | 


Karteikarten 


Schwingquarze 


auch 
Spezialanfertigung 


in 3 Tagen T. Z.- Verträge 


Reparaturbücher 
Außendienstbücher 


gut und billig 


Kassenblocks stets gut und preiswert. 
sämtliche | 
Geschäftsdrucksachen pP Sonderposten wie: 


1A3, 3D6, 2C22, VR65 je DM 1. - 


Katalog und Preisliste 1U4, 1L4, 3A4, 9004 je DM 1.50 


anfordern 


| R.Hintze Elektronik 


Berlin-Friedenau, Südwestkorso 66 


Nachweisblocks Bitte Preise unfordern 


ey 


3. Blasi jr. 


E F a Bitte verlangen Sie 
„Drüuvela” orwz. Gelsenkirchen Landshut  |,.% A 59/60 und Sonderliste! 
Schließfach 114 





SENDEN /)Jller 


ab Baujahr 1957 größere Mengen 
gegen bar zu kaufen gesucht. 


und Nur die niedrigsten Preise sind 
von Interesse. 


Angebote erbet. unter Nr. 7972H 


Radiogeräte 


RADIO& ALLIED INDUSTRIES 
LTD. 


LANGLEY PARK, SLOUGH, BUCKS. 
ENGLAND 


Kofferempfänger 





Diese Firma gehört zu den leitenden Werken in diesem 

Lande, hat 4 Fabriken, beschäftigt 3000 Angestellte 

und erzeugt 1000 Fernsehgeräte täglich. Handels- 
marke Sobell und McMichael 






Seit 14 Jahren bestehendes gut eingeführtes 


Rundfunk- und 
Fernsehfachgeschäft 


mit Werkstatt und 2 Filialen im Raum Groß-Dort- 
mund wegen Krankheit des Inhabers zu verkaufen. 
Jahresumsatz 1959 DM 3620C0.-. Angebote mit 
Kapitalnachweis unter Nr. 7967 B erbeten. 






für 43er u. 53er s 
Geräte DM 39,— 11 
FR. WESNERIH 
R 20° Großburgwedet % 






Sucht Rundfunk- und Fernseh-Entwicklungs- 
ingenieure, die mit den Problemen der Konstruk- 











ii. ;; 


tion und Entwicklung solcher Geräte vertraut sind und 





die in einem Entwicklungslabor erfolgreich gear- 
30 Stück 
US-Frequenz-Messer Ein seit elf Jahren in guter Lage in 
s 175 U der Rheinpfalz bestens eingeführtes . 


beitet haben. Kenntnis der englischen Sprache ist er- 


wünscht, aber nicht Bedingung. (Einige Ingenieure 
85 -1000 MHz, quarzkontr. 
mit Eichbuch, abschaltbare RADIO-EINZELHANDELSGESCHÄAFT 


ENFENE : a anlı 
v. Empf. u. Sender b. hoher 2 
Eihgenauigkeit, Verwendb, umständehalber sofort zu verkaufen. 


(Banalı.Nl,Vu.V) Fürdor Interessenten wollen sich bitte an die 


teriebetr. od. m. Netzt. Geg. Funkschau unter Nr.7958H wenden. 
Gebat z. verk. u. Nr. 7976N 


sprechen deutsch). 


Die Firma erweitert ihre Laboratorien in Slough, 5 km 


von Windsor entfernt. Bewerbungen mit Lebenslauf 
und Lichtbild adressieren Sie bitte To The Chief En- 
gineer, Radio & Allied Industries Ltd., Langley Park, 


Slough, Bucks. 


MENTOR 


Feintriebe und -Meßgeräte-Skalen 
f. Industrie v. Amateure in Präzisionsausfhrg. 


Ing. Dr. Paul Mozar 
Fabrik für Feinmechanik 
DUSSELDORF, Postfach 6085 


Erfolgreiche Bewerber werden dann in Deutschland 
während eines Wochenendes zu einer Aussprache 
eingeladen 
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Der Hessische Rundfunk sucht für seine Abteilungen Tontechnik, 
Fernsehtechnik, Filmtechnik und Sendertechnik 


Für interessante Aufgaben auf dem Gebiet 


der Mikrowellenröhrenfertigung (Prüffeld 


und Fertigungsüberwachung) suchen wir Betriebsingenieure 


Betriebstechniker 

für die Reparaturwerkstätten 
1 Betriebsheifer 

1 Beleuchter 

1 Fotolaborant 


Bildingenieure 
bzw. Bildtechniker 
Toningenieure 
Senderingenieure 
technische Zeichner 
Meßingenieure 

1 Krafifahrer für Beleuchterwagen 
der Kenntnisse als Elektromonteur besitzt. 


Ingenieur HTL 


(Fachrichtung Elektrotechnik) 


Bewerbern wird Gelegenheit gegeben, sich 
in Röhren- und Schaltungsprobleme der 
Hoch- und Höchstfrequenztechnik einzu- 


arbeiten. Es wollen sich nur solche Damen und Herren melden, die ihre Aus- 
bildung und ihre bisherige Tätigkeit durch Zeugnisse belegen kön- 
nen und sich bereits eine gewisse Praxis angeeignet haben. Der 


Bewerbungen sind zu richten an 
Bewerbung ist ein Lebenslauf beizufügen. 


Es wird gute Bezahlung bei angenehmem Betriebsklima und aner- 
kannten sozialen Leistungen geboten. 


TELEFUNKEN GMBH 


Geschäftsbereich Röhren 
Werk Ulm 
ULM (Donau) - SOFLINGER STRASSE 100 


Bewerbungen erbeten an: 


HESSISCHER RUNDFUNK, Personaldirektion 
Frankfurt/Main, Bertramstraße 8 





Fachgeschäft für amerikanische Heeresgeräte in 
Frankfurt/Main sucht zum baldigen Eintritt einen 


Radiotechniker 


eventuell als Werkstattleiter und einen 


Verkäufer 


für unseren Laden und Versandgeschäft 


Gut fundiertes Rundfunk-, Fernseh- 
und Elektro-Fachgeschäft mit Hand- 
werksbetrieb in Kreisstadt (norddeut- 
scher Raum) sucht einen jüngeren 


FUNKTECHNIKER ... 
-MEISTER 


zum baldigen Antritt. Teilhaberschaft 
und spätere Übernahme vorgesehen. 


Private amerikanische Rund- 


funkstation sucht 


MESS-INGENIEUR 


für Wartung der Studio- 
und Empfangsanlagen. 
Abschluß TH oder HTL er- 
wünscht. Ausführliche An- 


gebote an Personalabteilung 


AmComlib 
München 19, Lilienthalstr. 2 


Bewerber müssen einwandfreien Charakter, eng- 
lische Sprachkenntnisse und möglichst Erfahrung 
mit amerikanischen Heeresgeräten besitzen. Radio- 
Berinsiiab-Kehalnen Jahresumsalz Amateure bevorzugt. Fünf-Tage-Woche, gute Be- 

zahlung. Ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf, 
von etwa 400000,- DM und 12 Mit. Lichtbild, frühestem Eintrittstermin, Zeugnissen und 
arbeiter. Gehaltswünschen erbeten, 


Kurzgefaßte Bewerbungen unter Nr. 
7966 A an den Franzis-Verlag 


Radio Coleman 
Frankfurt/Main, Münchener Str. 55, Telefon 3339 96 


Fernsehmechaniker 


mit guten Fach- und engl. 
Sprachkenntnissen gesucht. 


Ausführl. Bewerbung mit Bild an 


F. Undütsch & Co., 
Postfach 887, Bremen 


Fachlicher Meisterkurs 
für Radio- und Fernsehtechniker 
in Nürnberg 


Schallplatten -Verkäuferin 


selbständig im Ein- und Verkauf mit soliden 
Fachkenntnissen bieten wir Vertrauensstel- 
lung mit Kassen-Vollmacht. Bei überdurch- 
schnittlicher Bezahlung. 42-Std. Woche. Ein- 
tritt nach Vereinbarung. Bewerbungen mit 
Lichtbild und Lebenslauf bitte an 


MAIN-RADIO, Frankfurt/M, Friedensstr. 3 


Unterricht jeweils Samstag 


Für Kuwait 


Dauer 9 Monate 
Beginn: 25. Juni 1960 
Umfassende Behandlung aller Teilgebiete 





Gründliche rechnerische Übungen 


Radio- und Fernseh- Meister 


als Werkstattleiter in Dauerstellung ins Allgäu ge- 
sucht. Wohnung kann gestellt werden. In Frage 
kommen nur perfekte Fachleute. Bewerbungen mit 
den üblichen Unterlagen unter Nr. 7973 K 





Rundfunk- und Fernsehtechniker 


vertraut mit allen Reparaturen, als zuverlässigen Mitar- 
beiter für sofort oder später bei bester Bezahlung gesucht. 


Wohnung oder Zimmer kann gestellt werden. 


A. SOURISSEAU, Biberach /Riß (Nähe Bodensee) 


Bürgerturmstraße 16 








> Ein never Weg zum Amateurfunk | 


Gründliche theoretische und praktische Ausbildung bis zur 
Lizenzreife durch unseren von maßgeblichen Fachleuten aner- 
konnten und empfoh:enen Fernlehrgang. Der Lehrgang wird 
von bewährten Fachleuten geleitet. Erist interessant geschrie- 
ben und für jeden verständlich. Im praktischen Teil: Selbstbau 
von Amateurfunkgeräten. Kostenlose Broschüre durch 


B. Kiefer-Institut, Abt. 13, Bremen 17, Postfach 7026 





Prospekte durch das 
TECHNISCHE LEHRINSTITUT - WEIL AM RHEIN 


Demonstration der elektrischen Vorgänge 


mittels modernster Meßgeräte 


Anmeldungen und Anfragen erbeten an: 
Handwerkskammer Nürnberg, Suizbacher Straße 11 
Telefon 518 51 





Ausbildung zum Techniker 


mit anschließendem Technikerexamen 
2-semestrige Tageslehrgänge oder 4-semestrige Fernlehrgänge mit 


3-wöchigem Wiederholungs- und Übungslehrgang 


Aufnahmebedingung abgeschlossene Berufslehre 
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Wir suchen für ständig wachsende Aufgabengebiete in unserer 
Fernseh-Tonband-Rundfunk-Produktion 


Ingenieure (TH oder HTL) 


mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Fernseh-Sektor. Die 
Bewerber müssen in der Lage sein, eine Gruppe selbständig 
und verantwortungsbewußt zu leiten. Kenntnisse in der 
Anwendung von Transistoren erwünscht. 


Jüngere Ingenieure (TH oder HTI) 


mit guter HF-Ausbildung und mit viel Lust und Liebe für 
Entwicklungsarbeiten auf dem Fernsehgebiet. Gelegenheit 
zur Einarbeitung ist geboten. 


Selbständige Konstrukteure 


für konstruktive Bearbeitung von Neu-Entwicklungen bis 
zur Fertigungsreife in engster Zusammenarbeit mit dem 
Entwicklungslabor. Mindestens 2jährige Berufserfahrung 
in der Konstruktion von Geräten der Nachrichtentechnik 
ist Voraussetzung. Kenntnisse der modernen Fertigungs- 
methoden sind erwünscht. 


Detailkonstrukteure 


für die Lösung interessanter Teilaufgaben. 


Technische Zeichner und Zeichnerinnen 


für die Bearbeitung von Schaltbildern, Stücklisten, Bau- 
vorschriften u. ä. 


Formgestalter 


Der Bewerber muß in der Lage sein, Entwürfe für Fernseh- 
geräte, Musikschränke u. ä. anzufertigen, wobei er auf die 
Massenfertigung Rücksicht zu nehmen hat. Erforderlich ist 
ferner Beherrschung der Grundkenntnisse der Holzbearbei- 
tung, Phantasie, künstlerische Begabung und die Fähigkeit, 
ein kleines Team zu leiten. 


Mechaniker 


die alle in der Formgestaltung anfallenden vielfältigen 
Arbeiten nach skizzierten Angaben oder mündlichen An- 
leitungen durchführen können. 


Fernseh- oder Rundfunk-Techniker 
und Mechaniker 


zur Unterstützung der Entwicklungs-Ingenieure. Sie finden 
eine abwechsiungsreiche Tätigkeit, die in ständigem Kon- 
takt mit den neuesten technischen Problemen steht. 


Fertigungs-Ingenieure 


mit Erfahrung auf dem Gebiete der Fließbandfertigung 
von Rundfunk- und Fernsehgeräten. 


Kronach liegt in einer landschaftlich schönen Gegend im Franken- 
wald (direkte Schnellzugverbindung) in unmittelbarer Nachbar- 
schaft der Städte Bayreuth, Bamberg und Coburg. Höhere Schulen, 
Reithalle, Schwimmbad, Tennis- und Sportplätze am Ort. 


Wir bieten: Gut dotierte, verantwortungsvolle und ausbaufähige 
ositionen, Beschaffung von Wohnraum, modern ein- 

gerichtete Kantine, reichhaltige technische Bücherei, 

gutes Betriebskl. u. kameradschaftl. Zusammenarbeit. 


Zur ersten Kontaktaufnahme genügt ein kurzes Anschreiben mit 
tabellarischem Lebenslauf und Lichtbild sowie Angabe der Gehalts- 
ansprüche., Zuschriften sind zu richten an 


LOEWE OPTA AG, Personalleitung, (13a) Kronach/Ofr. 


Industriestraße 1 


VUoLlar) 
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KIATISLT IT —- PHILIPS 


sucht: 


Entwicklungsingenieur 


mit guter Erfahrung auf dem Gebiet 
der Fernseh- und Rundfunkgeräteher- 


stellung. 


HF-Ingenieure 


für Arbeitsvorbereitung und Meßge- 


räteabteilung. 


Konstrukteur (Fachschulingenieur) 


Erwünscht ist gute Berufserfahrung in 
der Fernseh: und Rundfunkgeräteher- 
stellung oder auf einem artverwandten 


Gebiet. 


Radio- u. Fernsehmechaniker 


Fernsehtechniker 


für Labor und Mefßßgeräteabteilung. 


Schriftlicce Bewerbung mit hand- 
geschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugnisabschriften und Angabe der 
Verdienstansprüche erbitten wir an 


unsere Personalabteilung. 


Wir werden für schnelle, gewissenhafte 
Bearbeitung und Erledigung Sorge 


tragen. 


PHILIPS | DEUTSCHE PHILIPS GMBH 


Apparatefabrik Krefeld 
Fernsehgerätefertigung 


Personalabteilung 
Krefeld-Linn 


NORDITIENDE 


sucht für sein Fernseh- und Meßgeräte-Entwicklungslabor für interessante 
Tätigkeit 


GRUPPENLEITER 


für Probleme der Hochfrequenz- oder Impulstechnik (VHF-, 
URF- u. Zwischenfrequenztechnik, Breitbandverstärker, Impuls- 
technik allgemein und speziell für FS-Geräte) 


DIPL.-ING., PHYSIKER 


die interessiert sind an der Bearbeitung theoretischer Probleme 
auf dem Gebiet des Fernsehens, des Farbfernsehens oder der 
Transistor-Schaltungstechnik 


SELBSTÄNDIGE ENTWICKLER 


für a) Schaltungsprobleme 
b) Breitbandverstärker 
c) Transistor-Schaltungstechnik 


RUNDFUNK- U. FERNSEHTECHNIKER 


für interessante Arbeiten in Rundfunk- und Meßgeräteentwick- 
lung sowie Kundendienst 


Wenn Sie Interesse an o. a. Aufgabengebieten haben und glauben, die nötigen 
Erfahrungen und Kenntnisse dafür mitzubringen, bieten wir Ihnen eine ange- 
nehme, ausbaufähige Stellung. Bei der Wohnraumbeschaffung werden wir 
Ihnen behilflich sein, 

Wir erbitten Ihre schriftl. Bewerbung unter Beifügung eines Lebenslaufes, eines 
Fotos, mit Angaben Ihrer Gehaltsansprüche und des frühesten Antrittstermins. 
5-Tage-Woche, Altersversorgung, eigene Werkküche. 


NORDDEUTSCHE MENDE RUNDFUNK KG 


BREMEN-HEMELINGEN 
Diedrich-Wilkens-Straße 39/45 





Radio- und hochfrequenztechnisches 
Werk im Raum Stuttgart (1500 Betriebs- 
angehörige) sucht einen 


als 


technischen Verkaufsleiier 


vorwiegend für Reisetätigkeit im In- und 
Ausland. 


Die Stellung setzt voraus: 

Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Elektro-, Hochfre- 
quenztechnik, Gewandtheit und Sicher- 


insbesondere der 


heit im Auftreten, möglichst englische 


und französische Sprachkenntnisse. 


Herren, die sich diesen Anforderungen 
gewachsen fühlen, bitten wir, ihre Be- 
werbungen unter Anschluß einer hand- 
geschriebenen Bewerbung, eines Lebens- 
laufes, Lichtbilds, Zeugnisabschriften und 
Angabe von Referenzen einzureichen 
unter Nr. 7959 K 








Anzeigen für die FUNKSCHAU sind ausschließlich 
an den FRANZIS-VERLAG, (13b) München 37, Karl- 
straße 35, einzusenden. Die Kosten der Anzeige wer- 
den nach Erhalt der Vorlage angefordert. Den Text 
einer Anzeige erbitten wir in Maschinenschrift oder 
Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 
25 Buchstaben bzw. Zeichen einschl. Zwischenräumen 


enthält, beträgt DM 2.—. 


Für Zifferanzeigen ist eine 


zusätzliche Gebühr von DM 1.— zu bezahlen. 


Zifferanzeigen: Wenn nicht anders angegeben, lautet 


die Anschrift für Zifferbriefe: 


FRANZIS-VERLAG, 


(13b) München 37, Karlstraße 35. 





STELLENGESUCHE 
UND -ANGEBOTE 


Südd. FERNSEHTECHNI- 
KER, der in Wiesbaden- 
Frankfurt arbeiten will, 
findet Wohnung. Zuschr. 
erb. unt. Nr. 7964 Q 


Rundfunk-Mechaniker u. 
-Meister gesucht von 
neuerr. Inst, f. angew. 
Physik. Heidelberg, Alb.- 
Überle-Str. 3 





Qualifiz. Hf-Techn. sucht 
Stellung im Raum Süd- 
Baden od. Nord-Schweiz. 
Zuschr. erb. u. Nr. 7961 M 


Welche Fa. gibt jungem 
Elektro-Install. die Mög- 
lichkeit, auf dem Radio- 
Fernsehgebiet umzuschul. 
Zuschr, erb. u. Nr. 7963 P 


Rundfunk- und Fernseh- 
techniker, 22 Jahre, Füh- 
rerschein Klasse 3, mehr- 
jährige Tätigkeit in der 
Industrie, sucht im Raum 


(21b} Hagen, zum 1. Aug. . 


1960 eine Dauerstellung. 
Angebote mit Gehaltsan- 
gabe unter Nr. 7974 L 





VERKAUFE 





Morsetasten, einstellbar, 
gute Qualität, br. DM 4.90. 
Morse-Übungsgerät, kom- 
plett m. Tongenerator, 
br. DM 9.60. Dyn. Ohr- 
hörer 8® oder 2k® mit 
Tasche, Stecker u. Bügel, 
br. DM 4.45. Schaltsteck- 
buchse dazu, br. DM —.75. 
Kristall-Ohrhörer 50 k2Q, 
br. DM 2.95. NV.-Miniat.- 
Elkos 2 uF DM —.68, 6 uF 
DM -.75, 10 uF brutto 
DM — 83. Transistor-Laut- 
sprecher, 57mm ©, br. 
DM 7.35. A- u. Tr.-Trafo 
f. Transist., dazu pas- 
send, brutto DM 3.90. 
Miniat.-Germ.-Radio mit 
Hörer, Armbanduhrform, 
br. DM 13.45; Raketen- 
form brutto DM 13.45. 
Modell - Motore, Gileich- 
strom 2-6 V, brutto DM 
1.75—4,45. Dto. Allstrom 
4-20 V, br. DM _ 2.85- 
16.70. Miniat.-Außenbord- 
motore „Venus“ DM 5.55, 
Super S DM 8.85. Kellog- 
schalter DM 3.55. Miniat.- 
Wechselschalter für Mo- 
delle usw, DM -—.75. Bat- 
teriehalter 4X 15 V = 
6V Transist.e DM 1.45. 
Thermo - Blinkbirnchen 
2,5V DM -.60. Dto. 6V 
DM -.99. Lautsprecher 
3 W, oval „Isophon“ DM 
14.80. Elkos-Hydra Alu- 
bec.-Form T3 X 40 uF/ 
550V DM 4.45. Achsver- 
längerer, Messing mit 
Schr. DM -.30. Krokodii- 
klemmen, vernik. DM 
—,15. Potentiometer Preh 
0,114F m. Schalt., log. 
DM 1.60. Siemens-H.-F.- 
Haspelkerne DM -,75. 
Händler-Rabatt. Hans A. 
W. Nissen, Hamburg 1, 
Mönckebergstraße 17 


AEG AW 2/19-38, Funk- 
schau 1956-59 gegen Ge- 
bot. Zuschr. u. Nr. 7975 M 





Phil. Oszillogr. 9 cm Rö. 
230.-; Gr.-Lautspr. bis 
25 W; 2 hkochw. Presto- 
Fol.-Schneid.; ca. 5000 m 
16 mm Tonf. 6 Pf/m en 
block; el. Siem.-Kamera 
16 mm o0o/Obj.; Magn.- 
Lfw. 2 Mot. 76 cm evtl. 


z. Ausshl, H. Gotta, 
Offenbach/M., Leibniz- 
straße 8 


Hochsp. - Gleichr. - Aggre- 
gat, Ausgg. 6 kV-/1,5 A u. 
2X500 V/0,4 A, in kpl. 
Scaltschrank, betriebs- 
klar, und 2 moderne 
Sendetrioden RS 1001 L, 
weit unter Listenpreis. — 
Ing. K, W. Schwerter 
Münster/W, 
Gertrudenstr. 20 


2 Pontavi/Wheat. HuB a. 
60.-, 1 Isol. Messer Ind. 
AEG 50.-, 1 Präz.-Instr. 
HuB, Fadenz., Skala 150 
mm, Drehsp. +0,1% Meß- 
ber. 0,075/0,15/11, 5A = 
50.-—. Alles neuw. Zim- 
mermann, Kaufbeuren 1, 
Haus 141c 


PPP-20-W-Verst. DM 120.- 
und 12-Kreis-Tfk.-UKW- 
Einbausuper DM 70.—. 

F. Uecer, (24b) Ueter- 
sen, Fehrsweg 32 





KACO-Wechselr. WR 101, 
220/220 V, 100W, kpl. 
gebr., Zerhacker ZHV 200 
neu, Grundig-TB-Koffer 
TK 8/3D leer. Stülpnagel, 
Godesberg, Gotensir. 64 





Röhren, Bauteile, Bau- 
sätze, Th. Mayer „Nord- 
funk“ Elektronik - Ver- 
sand, Bremen 1, Schließ- 
fach 678 


Ela-Verstärker 40 W m. 
Mikrofon und zwei Ton- 
säulen, neuwertig, zu 
verkaufen. Radio Som- 
mer, Herten - Langen- 
bochum, Feldstr. 273 


Gelegenh.! Foto-, Film- 
App., Ferngläs., Tonfol.- 
Schneidger. Auch Ankf. 
STUDIOLA, Frankf./M-1 


Jahrg. Funkschau 1945 bis 
1959 geschlossen abzu- 
geben. Zuschriften unter 
Nr. 7969 E 


Funkschau-Jahrg. sämt!. 
Hefte 1951-58 gegen An- 
geb. zu verkaufen. Zu- 
schriften unt. Nr. 7970 F 


FM - UKW - Sendeempfän- 
ger 12 Volt, an Amateur. 
Zuschr. unter Nr. 7968 D 


Schwing-Quarze DM 1.50 
bis DM 3.50. Krüger, Mün- 
chen 2, Erzgießereistr. 29 


G.+L.-Brücke 95.—-. Prüf- 
sender M.L.ZF. 80.-. 
Kraftverstärker 8W 100.-. 


Weitempf. Fernseh-An- 
tenne 100.-. Signalver- 
folger 20.-. Klein-Dreh- 


bank 200.-. Div. Ton- 
köpfe 15.—. 50 Umschalter 
4x2 je 1.-. Rim-Ton- 
bandgerät 200.-. Blum- 
Tonbandgerät 240.-. Div. 
Selbstbauteile für Ton- 
bandger. It. Liste. 10 Lo- 
renz-Spaltmotore je 5.—. 
CW-Radio, (14 b) Wald- 
dorf Kr. Galw, Rohr- 
dorfer Straße 202 








Ges. Empf.-Ger. f. Ton- 
sendg. d. Fs-Funks (Ton- 
funk). Zuschr. u. 7952 N 


FUNKSCHAU 2, 4/57 und 
1/59. Bis DM 2.—- pro Sit. 
P. Wosinoj, Freilassing, 
postl. 


Hans Hermann FROMM 
sucht ständig alle Emp- 
fangs- und Senderöhbren, 
Wehrmachtsröhr., Stabili- 
satoren, Osz.-Röhr. usw. 
zu günst. Beding. Berlin- 
Wilmersdorf,Fehrbelliner 
Platz 3, Tel. 873395 


Rundfunk- und Spezial- 
röhren all. Art in gruß 
und kleinen Posten wer- 
den laufend angekauft. 
Dr. Hans Bürklin, Spe- 
zialgroßhdl. München 15, 
Schillerstr. 40, Tel. 55 50 83 


Kaufe Röhıen, Gleichrich 
ter usw. Heinze, Coburg. 
Fach 507 


Labor-Instr. 


aller Art, 
Charlottenbg. Motoren. 
Berlin W 35 


Röhren aller Art kauft 
geg. Kasse Röhr.-Müller. 
Frankfurt/M., Kaufunger 
Straße 24 


Radio - Röhren, Spezial- 
röhr., Senderöhr. gegen 
Kasse zu kauf. gesucht. 
RIMPEX, Hamburg-Gr.- 
Flottbek, Grottenstr. 24 


Gesucht: Quarzprüfer 
TS-330/TSM, TS-683/TSM, 
TS-710/TSM, AN/TSM-15, 
oder ähnliche. WUTTKE, 
Frankfurt/M. 10, Hainer- 
weg 271 


1 RT-1598/URC-4, VHF 
121,5 MHz, UHF 243,0 
MHz, in einwandfr. Zust. 
geg. gebr. Staubsaug. zu 
tausch. ges. A. Fischer, 
Vagen/Aibl., Goldbad- 
straße 21 


Zu verkaufen: 1 Sende- 
Empf. RT68 38-54 MHz 
(fast neu} m. 26 Batterie- 
Röhren, 1X2 E24, 17 Kri- 
stalle, geg. Angeb. 1 Re- 
geltrafo 1000 W 110-220 V 
DM 80.-—. Gesucht: 1 Os- 
zillograf. Zuschr, erbe- 
ten unter Nr. 7960 L 


Schallplatten-Aufnahmen 
von Ihren Bandaufnah- 
men fertigt: STUDIO LEO 
POLSTER, Hamburg 1, 
Danziger Str, 76 


BC-348 betriebsklar, mit 
eingeb. Netzteil, zu ver- 
tauschen. Suche Auto- 
radio für DKW-3-6, Ton- 
bandgerät oder Klein- 
empfänger. Zuschr. erb. 
unter Nr. 7965 R 


Übernehme für meine 
Elektro - Feinmechanische 
Werkstätte im Bez. Ham- 
burg u. Umgebung, Mon- 
tage- und Schaltarbeiten 
klein. u. groß. Serien. 
Zuschr. erb. u. Nr. 7971G 


Bitte 
senden sie 
Bewerbungs- 


unterlagen 
raschestens 
zurück 


Heft 1 /FUNKSCHAU 1960 
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REKORDLOCHER 


In 11, Min. 
werden mit 
dem 


Rekordlocher 


einwandfreie 
Löcher in 
Metail und 
alle Materica- 
lien gestanzt. 


Leichte 
Handhabung 
- nurmit 
gewöhn- 
lichem 
Schrauben- 
schlüssel. 
Standard- 
größen von 
N 5 10-61 mm &, 
m er ab 8.25 DM 


W.NIEDERMEIER- MÜNCHEN 19 
Nibelungenstraße 22 . Telefon 67029 


| Liefert alles sofort 
E L co o) N | .IMPO RT. EXPORT und preiswert ab Lager 


liefert Stecker der Serie Lieferung nur an 


BNC-N-UHF-PL Wiederverkäuierl 
und Buchsen nach JAN-, Preiskatalog und 


MIL-, NATO- Normen Ä Sonderangebot werden 
Inh. E.& G. Szebehelyi kostenlos zugesandt! 


ST lelge I WIT-WILTT-1g-) 
Liste an! 


ELCON, München 2 
Augustenstraße 16 


Spezialhandlung für Stecker T HAMBURG - GR. FLOTTBEK 


und Steckverbindungen Grottenstr. 24 - Ruf: 827137 . Telegramm-Adr.: Expreßröhre Hamburg 


Telefunken-Transistoren: 
OC 603 DM 2,75 OC 604 DM 3,20 


JETZT AUCH ELEKTRONIK! 


Radio-, Elektronik- und Fernsehfachleute werden immer dringender gesucht: 


Unsere bewährten Fernkurse in 


ELEKTRONIK, RADIO- UND FERNSEHTECHNIK 


mit Abschlußbestätigung, Aufgabenkorrektur und Be- 
treuung verhelfen Ihnen zum sicheren Vorwärtskommen 
im Beruf. Getrennte Kurse für Anfänger und Fortge- 
schrittene sowie Radio-Praktikum und Sonderlehrbriefe. 


Ausführliche Prospekte kostenlos. 


Fernunterricht für Radiotechnik 


Ing. HEINZ RICHTER 
GUNTERING, POST HECHENDORF, PILSENSEEIOBB. 





Verlangen Sie den Sonderprospekt Nr. 433 





Neuzeitliche, vollautomatische Fertigungsein- 
richtungen erfüllen die Forderung nach Stabili- 
tät und hoher technischer Güte der TE'KA-DE- 
Halbleiter. Das erweiterte Verkaufsprogramm 
der TE-KA-DE umfaßt: Germanium- u. Silizium- 





SÜDDEUTSCHE TELEFON-APPARATE-, KABEL- UND DRAHTWERKE A.G. NÜRNBERG 


Dioden - u.a.Varicaps - in Allglas- und Keramik- 
Ausführung, NF-Vorstufen- u. Leistungstransisto- 
ren nach Stromverstärkung u. Späannungsfestig- 


keit gruppiert, ferner Kupferoxydul-Messgleich- 





richter und Modulatoren aller Schaltungsarten. 
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Die idealen 


DANDY 


BIT 10 2-1 00H Te ET] oT -Ige I BETeIT-11 el-12-117 
Der leistungsfähige Transistoren- 
Taschenempfänger für MW. 


Abmessungen: 7x 11,4x3 cm 
CT-VTe 320 g mit Batterie 


LORD 


Der formschöne Koffersuper in 
Transistoren-Technik fürMW u.LW. 
SGrAreblaitelidauleiiehieelt 
geringsten Batteriekosten. 


Abmessungen: 26x 18x7,5 cm 
ET:VNTeıle 1,8 kg mit Batterie 


LISSY 


Der perfekte UKW-Koffer mit 
modernsten Transistoren. Hoch- 
leistungsempfang auch auf MW. 


Abmessungen: 26x 18x7,5 cm 
Gewicht: 1,9 kg mit Batterie 


0EWE&OPTA 





